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1 . ABC üçgeni ve DE doğrusu çizilmiştir. 
A 



^ Z5k _ t 

Buna göre, EDA n( ABC) ifadesi aşagıdakilerden - 
hangisine eşittir? j 

Ç 

A) [DE] B) {D, E} C) [AD]u[DE] - £ 

D) (ADE) E) {D, E, B, C} t 



2. ABC üçgeni ve DE doğrusu çizilmiştir. 

A 



B C 

A 

Buna göre,ABCn[DE] ifadesi aşagıdakilerden han' 
gisine eşittir? 


A) {D, E} B) [DE] C) DE D) (DE) E) 0 £ 
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B D C F 

A A 

Buna göre, (ABC) n( DEF) ifadesi aşagıdakilerden 
hangisine eşittir? 

A) DGC B) (DGC) C) [DC]u{G} 

D) [FC]u[BD] E) [DC] 



Buna göre, (BKA) n ANB kümesi aşağıdakilerden 
hangisine eşittir? 


A) KBNA B) ANB C) [AN] u [NB] 

D) {K, B, N, A} E) {A, B} 
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Doğruda Açılar / 1 


Test / 1 


5. 



fc' 


E 


o A 


Yukarıdaki şekilde verilen açı ölçülerine göre, kaç 
farklı pozitif yönlü geniş açı vardır? 



ka, kaç saniyelik açıdır? 


A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 


A) 6° 20' 24" B) 6° 24' 24" C) 6° 33' 24" S' 

D) 6° 33' 20" E) 6° 23' 24" S 


ç 

ç- 

6. m(ÂOC)=10° 10' 10" dir. £ . 



B O Â j? 

Buna göre, AOC açısının tümleri ile bütünlerinin 'S 
toplamı kaç derece, kaç dakika, kaç saniyedir? t . 


9. AOB açısının ölçüsü 3a+60° dir. 


3a+60° 



AOB geniş üstü açı olduğuna göre, a açısı aşağı- 
dakilerden hangisi olabilir? 

A) 40° B) 50° C)110° D) 120° E) 130° 


A) 249° 39' 30" B) 249° 40' 40" C) 249° 39' 40" t . 

D) 250° 39' 40" E) 250° 40' 40" e 


7, 360360 saniyelik açı kaç derece, kaç dakika, kaç S 

saniyelik açıdır? t- 


A) 10° 10' 10" B) 10° 11" C) 10° 1' 1" 


1 0. Aşağıdaki şekilde uçakların yerden kalkış açıları veril- 
miştir. 



(yer) 

a dar açı, b geniş açı olmak üzere (3a -2b) ifade- 
sinin alabileceği en büyük tamsayı değeri kaç 
derecedir? 




1 , Aşağıdaki saat 4:30 u göstermektedir. 

H, , ı 1 'T' " 



Buna göre, akrep ile yelkovan arasındaki dar açı 
kaç derecedir? 


4. Toplamları tam açı olan iki açıdan biri, diğerinin iki 
katından 75° eksiktir. 



Buna göre, bu açılardan küçük olanı kaç derece- 
dir? 


A) 30 B) 37,5 C) 40 D) 42,5 E) 45 


A) 120 B) 130 C) 135 D) 145 E) 150 


t . 5. Aşağıda görünümü verilen laptopun kapağı a açısı 
kadar açılmıştır, a nın tümleri ile bütünlerinin toplamı 
i 150° dir. 

2. Aşağıdaki saat 17:10 u göstermektedir. t 



A) 100 B) 110 C) 120 D) 130 E) 140 

A) 85 B) 90 C) 92,5 D) 95 E) 100 S 


3. A noktasının d doğrusuna en yakın noktası B dir. 
m(DBA)=25° 

A 



Buna göre, m(DBC) kaç derecedir? 


6. Şekilde geminin limana göre konumu verilmiştir. 



Kıyıda oluşan bütünler iki açının oram — olduğuna 
göre, bu açılardan küçük olanının tümleri kaç dere- 
cedir? 


A) 55 B) 60 C) 65 D) 70 E) 75 ğ A) 35 B) 30 C) 25 D) 20 E) 15 
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Test / 2 


Test / 3 


Üsten görünümü çizilen köprünün caddeyle oluştur- 1 
duğu iki açıdan biri, diğerinin 7 katından 20° fazladır. t 


1 0. Bir a açısının tümleri, bütünlerinin — i ı 



Buna göre, küçük olan açının tümlerinin ölçüsü kaç 
derecedir? 



Buna göre, a açısı kaç derecedir? 


A) 85 B) 80 C) 78 


D) 75 



A) 45 B) 40 C) 35 


D) 30 E) 25 


Aşağıda dik kesişen iki caddenin köşesindeki a, p " 
açıları çizilmiştir. 1 



P açısının bütünleri 4a olduğuna göre, p açısı kaç 1 
derecedir? 

A) 30 B) 40 C) 45 D) 60 E) 75 S 


11. a açısı ile p açısı tümler, p açısı ile 0 açısı bütünler, 
m ( a) + m (P) + m ( 0) =200° dir. 




Buna göre, p açısı kaç derecedir? 

A) 65 B) 70 C) 75 D) 80 E} 85 


Dikdörtgen biçimindeki bahçede sincapın bahçenin 
köşesine göre konumu verilmiştir. Oluşan iki açıdan 
birinin 2 katı, diğerinin 3 katına eşittir. 



Bu açılardan büyük olanının bütünleri kaç dere- 
cedir? 


12. Komşu bütünler iki açı çizilmiştir. 



Buna göre, açıların açıortayları arasındaki açı kaç 
derecedir? 


A) 126 

B) 124 

C) 122 

D) 120 

E) 118 1 

A) 45 

B) 50 

C) 60 

D) 75 

E) 90 

1-E 2- D 

3-C 

4-D 

5-C 

6-E 7-E 

8-D 

9-A 

10-D 

1 1-B 

12-E 



Ayşe bütünler iki açının farkını alırken yanlışlıkla küçük i' 
olan açıyı 10° fazla alıp sonucu 50° buluyor. j- 



A) 100 B) 1 10 C) 120 D) 130 E) 140 


4. A, B, C noktaları doğrusaldır. 

m(EBD)=3.m(DİC)=3a , m(Aİ3F)=3.m(FBE)=3e dır. 



Buna göre, m(ABF)+m(EBD) toplamı kaç derece- 
dir? 


A) 135 B) 112,5 C) 90 D) 67,5 E) 45 


2. [OD±[OC, m(AOB)=30° dir. 


5. A, B, C doğrusal, [BE ve [BG açıortay, m(EBG)=70° dir. 



Buna göre, AOD nın açıortay doğrusu ile COB nin î 
açıortay doğrusu arasında kalan açı kaç derece- jr 
dir? t- 



A) 55 


B) 50 C) 45 D) 40 E) 35 


A) 40 B) 45 C) 50 D) 55 E) 60 


3. A, O, B noktaları doğrusal, m(DOA)=x 

m(DOC) = y, m(COB)=z, f=^=f tür. 



Buna göre, y kaç derecedir? 


6. [BD, [BK açıortay, m(EBF)=40° ve A, B, C doğrusaldır. 



Buna göre, m(DBK) kaç derecedir? 


A) 100 B) 90 C) 80 D) 70 E) 60 


A) 100 B) 105 C) 110 D) 120 E) 130 


Geometri Soru Bankası B 
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Boğanda Açalar / A 

7. AE//[CD, m(ABC)=2x-5°, m(BCD)=3x-40° 

A B E 

C D 

Buna göre, m(EBC)=a kaç derecedir? 

A) 115 B) 120 C) 125 D) 130 E) 135 



10. [BA//[DE, m(ABC) = 1 15°, m(BCD)=35 0 

D E 

A B 

Buna göre, m(CDE)=a kaç derecedir? 

A) 80 B) 95 C) 100 D) 110 E) 115 



11. [AD // [CE, m(KAD)=40°, m(BCE) = 120° 



A) 30 B) 36 C) 40 D) 42 E) 48 

S 12. [BA//[EF, m(ABC)=m(BCD)=m(CDE)=m(DEF) 
İ m(ABG)=a, m(GCD)=p, m(BGC)=20° 



Buna göre, m(BDE)=a kaç derecedir? i Buna göre, a +P toplam, kaç derecedir? 


A) 130 B) 135 C)140 D) 142 E) 144 1 A) 90 B) 100 Q110 D) 120 E) 130 



Geometri Soru Bankası B ^ 




Açılar / s 


Test / s 


[BA//[GK, a+b=110°, m(BDE)=70° 
m(DEF)=45°, m(KGF)=55° dir. 


10, [DK//[BC, m(EBN)=m(NBF), m(ABC)=42° 
m(KDB)=90° 



45° (> E 



— 42°?X^r 

A B 

Buna göre, m(CBN) kaç derecedir? 


Buna göre, a kaç derecedir? 


A) 114 B) 115 C) 116 D) 117 E) 118 


A) 15 B) 20 C) 25 D) 30 E) 40 


[BA // [FG, m (ABC) = 15°, m(BCD)=25° 
m(EFG)=30°, m(CDE)=m(DEF)=cc 



11. [DE//[AB], |AC| = |BC|, m(ACD)=160° ve 


B, C, D doğrusaldır. 


A B 



Buna göre, a kaç derecedir? 


Buna göre, m(BDE)=x kaç derecedir? 


A) 100 B) 105 C)110 D) 115 E) 120 


A) 115 B) 110 C)105 D) 100 E) 95 


9. [CD]//[BE, m(ABC)=m(CDA)=a 

m(BCD)=3a+36°, m(CB~E)=72° 


12. [BA//[EF]//[CD, [BF] ve [CE] bulundukları açıların 

açıortaylarıdır. m(ABF)=48° 


V\a\ 

B \j7Z° *%b X 



Buna göre, m(BAD) kaç derecedir? 


Buna göre, m(FEC) kaç derecedir? 


A) 59 B) 60 C) 61 D) 62 


1-C 2- E 3-B 4-E 5-A 


A) 42 B) 44 C) 46 D) 48 E) 52 
7 ~ E 8-C 9-B 10-A 1 1 -D 12-Aİ 
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Buna göre, x+y+z+t+n+k toplamı kaç dik açıdır? j Buna göre, m(GCA) kaç derecedir? 


A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 j A) 40 B) 50 C) 60 D) 65 E) 70 
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Test / <8 . ıpoğmdsı Açıla r / 7 


Test A 7 


7. [BA // [DE] , [CD]JL[FG] , [DE] J_[FE] 
m(ABC)=25°, m(B'CD) = 100 o 


A 



Buna göre, m(GFE)=x kaç derecedir? 

A) 65 B) 70 C) 75 D) 80 


8. [AD // [BE, [AC], [BC] ve [CF] açıortay 



B E 

Buna göre, m(ACF) kaç derecedir? 

A) 20 B) 30 C) 35 D) 40 


9. [BA//IDE], [BC]//[EF], [CD]//[FN, m(ABC)=x 
m(BCb)=y, m(CDE)=100°, m(EFN)=120° 

C 

i nn°\ 

e_ 

x \ / 

B 

Buna göre, x+y toplamı kaç derecedir? 


10. [BA// [DE] //[FG, [BC] // [EF], m(CDE) = 150° 
A B 



E) 85 


Buna göre, m(BCD)+m(EFG) toplamı kaç derece- 
dir? 


A) 220 B) 215 C)210 D) 205 E) 200. 


11. [AB] // [CD], [AE]//[BF]//[GH], [EC]1[CD] 
[HD]±[CD], m(AEC) + m(GHD)=250° 



E) 45 



£ 

Ç 

ç 

Ş 

ç- 

ç 

£ 

ç 

ç 

£ 

ç- 

fc- 


Buna göre, m(ABF)=x kaç derecedir? 

A) 35 B) 45 C) 50 D) 55 E) 65 


12. [BA// [EF, m (ABC) = 130°, m (C D E) =120° 
m(DEF)=40° 

C 



Buna göre, m(BCD)=x kaç derecedir? 


A) 120 

B) 130 

C) 140 

D) 150 

E) 160 ğ 

A) 30 

B) 40 

C) 50 

D) 60 

E) 70 

1-D 2-C 

3-D 

4-D 

5-C 

6-C 7-C 

8-E 

9-E 

10-C 

1 1-A 

12-C 
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1, [AE//[DF, m(EAB)=m(ACB)=m(CDF), m(ACD)=80° 

E A 



Buna göre, m(BAC) kaç derecedir? 

A) 80 B) 90 C)10û D) 110 E) 120 


[BA//[EF, m(ABC)=m(BDE), m(DEF) = 140 D 
A B 



Yukarıdaki şekilde verilenlere göre, m(CBD)=x kaç 
derecedir? 1 


A) 20 B) 30 C) 40 D) 50 E) 60 |- 


3. [AB//[ED], [AC], [EC] açıortay, m(ACE)=70° 



4. [BA]//[DE], [BE], [DA] açıortay 

m ( BAD) + m ( Bİb) =100° dir. 

B A 
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DE j- 

Buna göre, m(DAE)=a kaç derecedir? S 

A) 20 B) 30 C) 40 D) 45 E) 60 ğ 

19 



Buna göre, m(BCD)=x kaç derecedir? 

A) 160 B) 150 C) 140 D) 120 E) 100 


[BA//[DE, [BD] açıortay, m(BDC)=m(CDE)=ct dir. 
B A 



Buna göre, DCB açısının a açısı cinsinden ifadesi 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) a B) 180-a C) 160-2a 

D) 360-3a E) 270-2a 


6. [BA//[FK, m(BCD)=m(CDE)=m(DEF] 

m(ÂBC)+m(EFİ<)=210 o dir. 



Buna göre, m(BCD) kaç derecedir? 

A) 100 B) 110 C) 120 D) 130 E) 140 
Geometri Soru Bankası B 





Üçgende Açılar / ı 

5. ABC üçgen, m(BAC)=x, m(ÂBD)=y, m(ÂCD)=z 


A 



B C D 

Yukarıdaki şekilde x+y+z=300° olduğuna göre, 
m(ACB) kaç derecedir? 

A) 15 B) 20 C) 25 D) 30 E) 35 



Şekilde verilenlere göre, a+b+c+d toplamı kaç dik 
açıdır? 

A)1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 


6. Şekilde, m(BAD)=m(BCD)=3x, m(ABC)=2x-2° 
m(ADC)=52° 



Buna göre, m(AEB) kaç derecedir? 



ABC üçgen, m(BFC)=130°, m(AEC)=120° 
m (ABC) = fi 


A 



Buna göre, m(AKF) nin P cinsinden ifadesi aşağı- 
dakiierden hangisine eşittir? 


A) 38 B) 41 C) 44 D) 47 E) 50 


A) p + 10" 


B) -& + 10 0 
2 


C) £ + 20° 
2 


C) — - 20° 
2 


D) p +20° 


7. [DE]_L[BC], m(EDC)=3x-10°, m(ABC)=3x 

m(BAC)=5x dir. 



Buna göre, m(ACB) kaç derecedir? b 

- p+e<3a olduğuna göre, a en az kaç derecedir? 


A) 50 B) 52 C)54 D) 56 E) 58 1 A) 81 B) 91 C) 101 D) 105 E) 107 
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Buna göre, m(BAC) kaç derecedir? 


Buna göre, m(AFC) kaç derecedir? 

A) 110 B) 115 C) 120 D) 125 E) 130 


A) 40 B) 50 C) 55 D) 60 E) 65 


5. ABC üçgen, [BD] ve [CD] açıortay, m(BAC)=a 



B £' 


Buna göre, m(BAC)=x kaç derecedir? A)180°-p B) p 90° 045°+^ 

, D) 2P -180° E) 90° -£ 

A) 48 B) 50 C) 52 D) 54 E) 56 " 


3. AL doğru, m(FBE)=150°, m(KEL)=15° 
m(FOC)=m(COD)=m(DOK) 



Buna göre, m(ADO)=x kaç derecedir? 



Buna göre, m(BDA)=x kaç derecedir? 


A) 30 B) 40 C) 45 D) 60 E) 75 s A) 30 B) 35 C) 40 D) 45 E) 50 
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Test / & 


Üçgende Açılar / 2 




Buna göre, m(BAC) kaç derecedir? 

A) 40 B) 50 C) 60 D) 70 E) 80 


8 . 


[BD], ABE nın açıortayı, [CD], ACE nın açıortayı 
m(BAC)=80°, m(BDC)=y, m(CÂb)=x 



B C E 


Buna göre, x-y farkı kaç derecedir? 


11. ABC üçgen, [AC]_L[AB], [DE]_L[BC], |AD| = |DE| 
m(ÂCB)=50° dir. 

A 



. — — 1 1 - I \ 

1 B E C 

Buna göre, m(A'DB)=x kaç derecedir? 


A) 5 B) 10 C) 15 D) 20 E) 25 


A) 80 B) 75 C) 70 D) 65 E) 60 


9. ABC üçgen, m(ABC)-25°, m(BAC)=95° x "12. ABC üçgen, [BD] açıortay, m(BAC)=m(DEC)=90° 

|AD| = |EC| dir. 


B C 

Buna göre^B köşesinden AC doğrusuna indirilen ^ 
dikme ile ACB nin açıortay doğrusu arasındaki dar î 

aç, kaç derecedir? 1 Buna göre, m(ABb) kaç derecedir? 


A) 45 B) 50 C)55 D) 60 E) 65 | A) 15 B) 17,5 C) 20 D) 22,5 E) 25 
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Test./ l o 



Üçgende Açılar / 3 

7. |AB| = |AC|, |DC| = |DE|, m(CDE)=24° 



D B C 

Buna göre, m(BFE) kaç derecedir? 

A) 120 B) 122 C)124 D) 126 E) 128 


Test / 10 

10 . m(ACB)=80°, |AE| = |AD|, m(ÂCE)=m(ÂBC) 

A 



Buna göre, m(BAD) kaç derecedir? 

A ) 10 B) 15 0 20 D) 25 E) 30 



A) 75 B) 70 O 65 D) 60 E) 55 


Buna göre, m(DCB) kaç derecedir? 


A) 18 B) 20 0 24 D) 26 E) 28 
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7. ABC dik üçgen, [BD]n[AC]={E}, [AB]_L[BC] 
I AB | = | BC | — | DC 1=1 DE | 



B C 

Buna göre, m(AEB) kaç derecedir? 



A) 50 B) 60 C) 72 D) 75 E) 90 


Buna göre, m (ABC) nın a cinsinden eşiti aşağıda- 
kilerden hangisidir? 
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Buna göre, m(BAD) kaç derecedir? ' Buna göre, m(BAC) kaç derecedir? 

A) 100 B) 90 C) 80 D) 75 E) 70 1 A) 78 B) 86 C) 92 D) 96 E) 102 



'Ç 

ç 

-? 5. ABC ve AFD üçgen, [AE] açıortay, |BF| = |FE| 

1 m(AEC)=32° 


A 



Buna göre, m(FDA)=x kaç derecedir? 


A) 90 B) 95 C) 100 D) 110 E) 115 £ 

t- 


A) 120 B) 1 18 C) 116 D) 114 E) 112 



B E? F 


Buna göre, m(ABC) kaç derecedir? I Buna SÖre, m(BCF) kaç derecedir? 

C 

A) 6 B) 8 C)10 D) 12 E) 16 £ A) 22,5 B) 35 C) 37,5 D) 45 E) 47,5 
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Test / 13 


1 , | DC | — | BC | = | AB | , m(ADC) = 140°, m(DCB)=60° 



Buna göre, m(ABC) kaç derecedir? 


A) 60 B) 70 C) 75 D) 80 E) 100 


4. ABC üçgeninin dış açıları, m(CAF)=3x 
m(FBE)=5x, m(ÂCK)=4x, |BD| = |DC| 



C K 


Buna göre, m(DAC) kaç derecedir? 


A) 40 B) 45 C) 50 D) 55 E) 60 


2, ABC eşkenar üçgen, |AE| = |BD|, |AF|=|DC| 

m(EFD)=a, m(EDF)=P 


5. |GF| = |FC| = |AF|, [AB]_L[BC], m(GBA)=22° 



Buna göre, a+p toplamı kaç derecedir? 


A) 90 B) 100 C) 110 D) 120 E) 130 



Buna göre, m(AFG) kaç derecedir? 


A) 44 B) 43 C) 42 D) 41 E) 40 


3. EDC eşkenar üçgen, |BA| = |BC|, m(BAD)-20° 



B D 


Buna göre, m(ACE) kaç derecedir? 


6. [AB]±[CE], |AE| = |BD| = | DC| , m(ADC)=75° 



Buna göre, m(AFE) kaç derecedir? 


A) 10 B) 15 C) 16 D) 20 E) 25 


A) 45 B) 50 C) 55 D) 60 E) 65 


Geometri Soru Bankası B 


m 



s. ABC üçgen, [AH]_L[BC], |BH| = |AD| = |DC| 
m(DBC)=20° 


1 1 . ABC üçgen, [AB]±[BC], [AE]n[CD]={F> 
|FD| = |FB|, |AF| = |BC| 




Buna göre, m(CAH)=x kaç derecedir? 
A) 40 B) 45 C) 50 D) 55 


E) 60 


Buna göre, m(EAB) kaç derecedir? 

A) 15 B) 20 C) 22,5 D) 30 E) 45 


9. ABC ü 


üçgen, m(DBC) = 1 5°, m(ACB) =30°, | AD | = | DC | 
A 


12. m(BCA)-m(CAD)=90°, m(ABD)=3.m(DBC)-24° 
f ED | =2. j AB | 




Buna göre, m(ABC) kaç derecedir? 

A) 30 B) 45 C) 60 D) 75 


E) 90 


2-D 3-A 


Buna göre, m(BAC) kaç derecedir? 

A) 16 B) 18 C) 20 D) 24 


E) 26 


4-E 


5-A 


6-E 7-C 
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8-C 9-B 


1 0-E 


1 1-D 


12-B 
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7 


Bir A dim Ötesi 


Test / 14 


1, m(BAC)=70°, m(DBA)=30°, m(DBC)=40° 

m(DCÂ)=60° dir. 



2. ABC üçgen, [AB]J_[CD], [AC]±[BE] 
1 BE | =3 1 EC | , |DC|=2|DB| 

A 



Buna göre, m(BAC) kaç derecedir? 

A) 22,5 B) 30 C) 45 D) 60 


3. ABC üçgen, [AH]±[BC], |DC|=2|BH| 
m(ÂBC)=70°, m(ÂCB)=35° 

A 


4. ABC üçgen, [ED] 1 [BC] , |BD| = |DC| 
1 AB 1 = | AD | = | EC | , m(A'DE)=15° 

A 


Buna göre, m(BDA)=ce kaç derecedir? 

A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 40 




E) 75 



Buna göre, m(DAH) kaç derecedir? 

A) 15 B) 20 C) 25 D) 30 E) 35 



A) 15 B) 20 C) 25 D) 30 E) 35 


5. ABC eşkenar üçgen, |AD| = |EB|, m(ACD)=a 

A 



Buna göre, DEC açısının a cinsinden ifadesi aşağı- 
dakiierden hangisine eşittir? 


A) a B) 45°-a C) 60°~a 

D) 30°+a E) 90° -2a 


6. ABC ikizkenardık üçgen, [AB]J.[AC], |AB| = |AC| 
] CD ] = | CB | , m(ACb)=15° 

D A 



Buna göre, ADC açısı kaç derecedir? 
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Üçgende Açılsa / 7 


7. ABC üçgen, [AB] 1 [BC] , | AB | = | BE | = | ED | 
m(ADE)=45° 


10. ABC üçgen, [BE]_L[AC], [CF]±[AB], [DE]n[AB]={F} 
ve m(BAC) - m(EDC)=60° dir. 



Buna göre, ACB açısı kaç derecedir? 


C ç 



A) 1ö B) 20 C) 22,5 D) 30 E) 37,5 


Buna göre, m(FCD) kaç derecedir? 


A )1° B) 15 C) 20 D) 25 E) 30 


8. ABC üçgen, [BE] 1 [AD], |AE| = |ED|, |BD| = |DC| 
m(BAD)=2m(DÂC) 



11. [AB] ± [BC] , | AB| = | BC | , m(DAC)=15°, m(DCA)=30° 


Buna göre, ACB açısı kaç derecedir? 



A) 15 B) 20 C) 25 D) 30 E) 45 £ 


Buna göre, ADB açısı kaç derecedir? 


A) 30 B) 45 C) 60 D) 75 E) 80 


9- ABC üçgen, [BD] 1[AC], [AE] 1 [BC] , m(BAE)=20° 



12. [AB]_L[BC], [BC]±[CD], [CD]±[DE], [CE]//[AD] 

|CE|=2|AC|, m(ACB)=60° 



Buna göre, BDE açısı kaç derecedir? 


Buna göre, m(DAB) kaç derecedir? 


A ) 1 0 8) 15 C) 20 D) 25 E) 30 


A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30 


fjl 3 ~ E 4 - E H 6 - B 7 - A 57 ^ ^ üçn 


Geometri Soru Bankası B 



■j, ABC üçgen, [DE]//[AC], [AD]_L[BD], |BE| = |EC| S 4. ABC dik üçgen, [AB] X[BC], |AD| = |DC| 

m(DBE)=20°, m(BAD)=50 o f |AB| = |EC|, m(BCA) = 15°, m(EDC)=adır. 


A 


Buna göre, m(CDE)=a kaç derecedir? 

Buna göre, m(ACB) kaç derecedir? 




A) 10 B) 15 C) 22,5 D) 30 E) 45 


A) 18 B) 20 C) 25 D) 30 E) 35 " 


t 5. 

£■ 

2. ABC üçgen, [AB]1[EB], |AD|=2|DC|, 3|ED|=2|AB| 

A c 

'o 

ç 

S 

E C B " 

Buna göre, m(DEB) kaç derecedir? ş. 




Buna göre, m(ABC) kaç derecedir? 


A) 10 B) 15 C) 20 D) 30 E) 45 - £ 


A) 76 B) 80 C) 85 D) 86 E) 87 


3. ABD üçgen, [AB] J_[BC], |AE| = |ED|, |CE| = |AB| 



C D B 

Buna göre, m(ECB) kaç derecedir? S 

Ç 

A) 7,5 B) 15 C) 22,5 D) 30 E) 45 I 


6. ABC üçgen, [AH]_L[DC], [BD]_L[DC] 

| DC | = | AH | , |BD| = |HC|, m(DCA)=70° 

A 



B 

Buna göre, m(BAH) kaç derecedir? 

A) 15 B) 20 C) 25 D) 30 E) 35 


35 


Geometri Soru Bankası B 


Üçgende Açılar / , 


Bir Adım Ötesi 


Test A ıs 


7. | AB | = | BC| , | BE| = | BD|, m(ABC)=90° 

m(EBD)=90° 



10. ABC üçgen, |AB| = |AC|, |AF| = |BF| 
m(BAF)=20°, m(FAC)=80°, m(A"CF)=ct 
A 



Buna göre, [AD] ile [EC] arasındaki açı kaç dere- 
cedir? S 


Buna göre, a kaç derecedir? 

A) 20 B) 25 C) 30 D) 35 


E) 40 


A) 30 B) 45 C) 60 D) 75 


E) 90 



8. ABC üçgen, [AB]1[AC], |AB| = |AC| 

m (ABD) = m (DCB) =30°, m (D'BC) = m (ACD) = 15 ° 
A 



C 

b 

b 

b 

b 


1 1 . ABC, BDE eşkenar üçgendir. 

A 



Buna göre, BAD açısı kaç derecedir? 

A) 45 B) 60 C) 72 D) 75 


Buna göre, m(DCA) kaç derecedir? 

A) 75 B) 90 C) 1 05 D) 120 E) 150 


E) 80 


9. ABC üçgen, m(ABD)=20°, m(DBC)=20° 
m(DCB)=20°, m(ÂCD)= 10 ° 

A 


12. ABC eşkenar üçgen, |AD |=1 cm, |BD|=2cm 
|DC|=V5cm dir. 

A 




A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 


E) 30 


1-B 2-D 


Buna göre, m(BDA)=akaç derecedir? 

A) 90 B) 120 C)135 D) 150 E) 165 


3-D 


4-B 


5-D 


6-C 


7-E 


8-D 


9-E 


Geometri Soru Bankası B 


10-C 


1 1-D 


12-D 


Üçgende Açı - Kenar BağmMan / 


Test / 1 <3 


1 . Aşağıdaki şekilde a, b, c, d, e bulundukları kenarların 
uzunluklarını göstermektedir. 


[ED]1[DB], m(DEB)=50°, m(EAB)=80° 
m(DCB)=80°, m(ABE)=60°, m(B'DC)=60 o 




Buna göre, aşağıdakilerden hangisi en büyülrtür? S 

b 

A) a B) b C) c D) d E) e İ 


Buna göre, aşağıdaki doğru parçalarından hangisi 
en büyülrtür? 


A) [AB] B) [AE] C) [ED] D) [DB] E) [EB] 


2. 


4. |AE|=acm, |DE|=bcm, |CD|= ccm 

[BD] açıortay, m(ABE)=m(BDE)=m(BCD)=90° 
A 




Şekilde verilenlere göre, en kısa kenar hangisidir? 


Buna göre, a, b, c için aşağıdakilerden hangisi doğ- 
rudur? 


A) [AC] B) [AB] C) [AD] 

D) [AE] E) [CD] 


A) a=b>c B) a>b>c C) a— b-c 

D) a>b=c E) a=c>b 
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üçgende Açı - iCis^ar BağmMmı / ı 


Test / l@ 


l Ac l l BC l |BD| 5 cm, | AB J —4 cm, |DC|-6 cm S S. m(BAD)=m(BCA), m(ABC)=40°, m(DAC)=60° 


bO? * 



Buna göre, aşağıdakiierden hangisi yanlıştır? 


Buna göre, a, b, c, d açıları için aşağıdakiierden 
hangisi doğrudur? 


A) | AB | > | DC | B) |BD|<|AC| C) |BD|>|DC| 
D) i AB | = | AC | E) |AB| <|BC| 


A ) a<b B) c<d C) b<c f 

D) c<b E) a<d 


ABC üçgen, |AB| = |AC|, |BC|>|AC| 


Bir üçgenin iki iç açısı 65°, 50° ve bu açıların karşısın- 1 
daki kenar uzunlukları sırası ile a ve b dir. t- 


Üçgenin üçüncü kenarının uzunluğu c olduğuna 
göre, a, b, c için aşağıdakiierden hangisi doğru- 
dur? 


A) b=c<a B)a=c<b C) a=c>b 

D) acbcc E) b<a<c 




Buna göre, m(BAC) nin alabileceği en küçük tam- 
sayı değeri kaç derecedir? 


A) 58 B) 59 C) 60 D) 61 E) 62 


ABC üçgen, m(ACE)=25°, m(BAD)=40° 
m(ÂBC)=2.m(DAC), |AB| = |BC| 



Buna göre, aşağıdakiierden hangisi yanlıştır? 


10 . ABC üçgen, |AB(=|BD|=|DC| 



Buna göre, aşağıdakiierden hangisi daima doğru- 
dur? 


A) |AE| = |EC| B) |BC|> |AC| C) |AD| > | BD | 
D) I ED [ > | DC | E) | AD | > |DC| 


A) | AB | > |AD | B) | AD | > | BC| C) j BC J > | AB | 

D)|BD|>|BC| E) | BD | > | AC| 


Geometri Soru Bankası B 




Üçgende Açı ° Kenar BağmMsın / 3 Test / İS 

7 . ABC üçgen, [BE]1[FE], |BF| = |FC| I 10. | AB| =8 cm, | AD| =6 cm, | BCI =12 cm 


| AB j =4 cm, | AC | = 1 2 cm, |BE|=5cm 



Buna göre, J BC j nin kaç tamsayı değeri vardır? ? 
A) 8 B) 7 C) 6 D) 5 E) 4 1 


| DC [ =5 cm, |BD|=x cm, m(BCD)<90°<m(BAD) 
A 



Buna göre, x in kaç tamsayı değeri vardır? 

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 


b 

8. ABCD dörtgen, |AD|=3cm, |DC|=4cm, |BC|=12cm Z 


C 



Buna göre, |AB| nin en büyük tamsayı değeri kaç- 1 

b 

b 

A ) 13 B) 14 C) 15 D) 17 E) 18 f 

£■ 

E- 



B H C 


Buna göre, x in alabileceği en küçük tamsayı değe- 
ri kaçtır? 


A) 8 B) 12 C) 13 D) 14 E) 15 


9. |DC|=5 cm, |AD|=6 cm, |AB|=7cm 

ve ADC ve BAC geniş açıdır. 


A 6 D 



Buna göre, |BC| nin alabileceği en küçük tamsayı 
değeri kaçtır? e- 


12. m{BAE)=m(DBC), m(ABD)=m(BCA) 
|BK|=8cm, | AD | =4 cm, |AB|=xcm 
A 



Buna göre, x in alacağı tamsayı değerlerinin topla- 
mı kaçtır? 
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42 



3. ABC üçgen, [BD] ve [CD] açıortay 

|DB|=5cm, |DC|=12cm, [BC|=xcm J 6. |AC| = |BC|=4 cm, |AB|=x cm, 45°<m(ABC)<60“ 



Buna göre, x in kaç tamsayı değeri vardır? I Buna göre, x in alabileceği tamsayı değeri kaçtır? 

b 

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 1 A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 


43 


Geometri Soru Bankası B 









Pergel ve cetvel yardımı ile aşağıdaki açılardan 
hangisi çizilebilir? 


A) 50 B) 65 


C) 80 D) 100 E) 105 J 


8. Pergel ve cetvel yardımı ile aşağıdakilerden han- =' 
gisi çizilemez? j 

b 

A) Doğru parçası 3 eşit parçaya ayrılır. 

B) Bir açının açıortayı çizilebilir. 

C) Bir açının 2 katı çizilir. 

D) Bir açı 3 eşit açıya bölünür. 

E) Bir açının 3 katı çizilir. 




Test/ 21 

10. Aşağıdaki grupların hangisinde verilen elemanlar 
yardımı ile yalnız bir üçgen çizilir? 

✓v. 

A) m(A)=60“, a=3 cm, b=4 cm 

B) m(A)=m(Bj=45°, m(C)=90° 

C) m(B)=30° , a=3 cm, b=1 cm 

D) m(B)=60°, a=2 cm, b=5 cm 

E) a=5 cm, h a =3 cm, V a =4 cm 


11. |BC|=6ı/2 cm, m(ABC)=45° olmak üzere ABC 

üçgeni aşağıdaki şekil tamamlanarak çizilecektir. 



C merkezli 10 cm yarıçaplı çember çizildiğinde A 
noktası elde edildiğine göre, |AB| kaç cm dir? 


A)14 B)12 C)10 D)7V2 E)6-/î 


•j. ABC üçgen, [AH]X[BC], | AB| =13 cm 
| BH | =5 cm, |HC|=16 cm 


A 



Buna göre, |AC| kaç cm dir? 

b 

A) 15 B) 18 C) 20 D) 24 E) 25 = 


3. [BA]X[AC], [AE]X[EC], |AB|=12 cm 
| BC |=13 cm, |CE|=3 cm 

A 



Buna göre, Çevre(ABCE) kaç cm dir? 

A) 32 B) 33 C) 34 D) 35 E) 36 


b 


9. I. m(A)=60°, b=6 cm, a=4 cm 

II. m(B)=150°, h a =4 cm, h b =6 cm 

III. m(C)=45°, b=3 cm, c=4 cm j- 

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri ile ABC İ 
üçgeni çizilemez? b 

A) I ve III B) II ve III C) I ve II j- 


12. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 


A) Dar açılı üçgende açıortayların kesim noktası iç 
teğet çemberin merkezidir. 

B) Dik açılı üçgende yüksekliklerin kesim noktası dik 
kenarların kesim noktasıdır. 

C) Geniş açılı üçgende yüksekliklerin kesim noktası 
üçgenin dışındadır. 

D) Üçgenin kenar orta dikmelerinin kesim noktası 
üçgenin çevrel çemberinin merkezidir. 

E) Üçgenin bir köşesinden çizilen yükseklik, açıortay, 
kenarortay eşit ise üçgen kesinlikle eşkenar 
üçgendir. 


D) Yalnız I E) Yalnız II 


1-D 

2- D 

3-C 

4-D 

5-E 

6-A 

7-E 

8-D 

9-C 

10-D 

1 1-A 

12-E 


2. ABC üçgen, [AD]X[BC], |AC| =18 cm 
|DC[=12cm, |BD|=15cm 
A 



Buna göre, | AB [ kaç cm dir? 


4. [AC]X[BC], |DC| =8 cm, |BD|=17cm, |AD|=12cm 



t Buna göre, ] AB [ kaç cm dir? 


b 

A)6x/3 B)6 Vö 0)8^5 D)17 E)9^5 t- 


A) 25 B) 26 C) 30 D) 35 E) 39 
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EDlSs Üçgen ve ÖMst Bsığ MiM&ıı /s 

7. ABCD dörtgen, [DC]_L[CB], |AD| = |DC| 
m(DÂB)=m(ÂBC)=75°, |BC|=(3-,/3) cm 

C 


Bîr Adım Ötesi 




10. ABC üçgen, [AE]//[BC], [AC]X[BC], [BE] açıortay 
m(ÂEB)=30°, |AC| =4 cm 


Tost / 26 .£pgç üçgen ve öldit BağmMsntı / & 



Buna göre, |AD| kaç cm dir? 

A) 1 B)2-^ C)V3-1 D) 2 E) 1 +J3 


m (ABC) =120°, m(BCD)=60°, |ABj = |BC|=4cm 
| CD | =1 cm ve A, B, C, D noktaları düzlemseldir. 
B 





Buna göre, A ile D noktaları arasındaki uzaklık kaç 
cm dir? 


A) 6 B)3n/5 C) 7 D)5V2 


E) 8 



Buna göre, |BE| kaç cm dir? 

A) 6 B)4^3 C) 8 D)8,/3 


11. ABC üçgen, |AC|=V§|AB| 
A 


A) 15 B) 20 C) 30 D) 40 


E) 12 



E) 45 


Test / 27 


1 . ABC dik üçgen, [AB]X[AC], [AD]X[BC], |AD|=8 cm 
i BD I =2 cm 



4. ABC üçgen, [AB]X[AC], [AH]X[BC], |AB|=15 cm 
|AC|=20 cm 

A 


Buna göre, |BC| kaç cm dir? 

A) 30 B) 32 C) 34 


D) 36 E) 38 


2. ABC üçgen, m(BAC)=m(ADC)=90“, |AD|= 2^5 cm 
| DCI =5 cm 



Buna göre, | AB | =x kaç cm dir? i 

Ç 

A)10 B)3j\Ö C)4 75 D)5Î2 E)6 



Buna göre, | AH | kaç cm dir? 

A) 13 B) 12 C) 10 D) 9 E) 8 


[AD]X[BC], m(CAB)=90°, |CD|=4cm 
| DB| =(75-2) cm 



A) 1 


B) Vİ C) S D) 2 E) ı/5 


9. [BC] X [CD], m(ABC)=45°, |AB|=v5cm, |BC|=4cm 

1 CD | =8 cm ve A, B, C, D noktaları düzlemseldir. 



Buna göre, A ile D noktaları arasındaki uzaklık kaç 
cm dir? ’ 


A) 3sfTÖ B)10 C) 3JÎ5 D)2Î3Ö E) 12 


12. m(ABC)=30°, m(ADC)=60°, |AD j =3 cm 
|DC|=8 cm, | BC 1=13 cm 



Buna göre, |AB| kaç cm dir? 

A) 8^3 8)9^3 C)1073 

D) 12^ E)13V3 


r~~ — — 

|'- Q 3-C 4-C 

5-D 

6-C 

7-A 

8-C 

9 -A 

10-C 

11-C 

1 2-A 


ABC üçgen, [AD] X[BC], [AB]X[AC], |DC|=3cm 
| BD | =3. | AD | 



Buna göre, |AD| kaç cm dir? 

A) 9 B) 8 C) 6 


D) 5 E) 4 


6. ABC üçgen, [AB]X[AC], [AD]X[BC] 

| DE | = 1 EC | , [ BD | =4 cm, |AD|=6cm 
A 



58 


59 


Buna göre, |AE| kaç cm dir? 

A) 7 B) 7,5 C) 8 D) 8,5 E) 9 

Geometri Soru Bankası B 



Dik üçgen, ve öMit BağmMan / & 



7 . [AB] J_ [AC] , [AD] X [BC] , | AC | =2 cm, | AB | =3 cm 1 10. ABC üçgen, [AB] X [AC] , [AH] X [BC] 



| AH |=8 cm, |BC|=20cm, |HC|>|BH| 
A 



B H C 

Buna göre, |HC|-|BH| farkı kaçtır? 



A) 8 B) 9 C) 10 D) 12 E) 15 


8. [AD// [BE, [AC] ve [BC] açıortay, [CH]X[AB] 

|CH| =12 cm, |AB|=25 cm 



A) 60 B) 61 C) 62 D) 63 


11. ABC üçgen, [AD]X[AC], ] AB | = | AC| =20 cm 



j? Buna göre, |AD|=x kaç cm dir? 


I A) 12 B) 15 C) 16 D) 17 E) 18 

E) 64 I 


9. ABC üçgen, [AB]X[AC], [AH]X[BC] 
| BH | =9 cm, |HC|=25 cm 


12. ABC üçgen, [AD] açıortay, m(AED)=90° 
| BD [ = | DC| , |EC|=4cm, |AE|=9cm 




Üçgen ve ÖMit BBğmMsiH / 


ABC dik üçgen, [AB]X[BC], |AB| = |BD| 
| AD |=4 cm, |DC|=2 cm 


Buna göre, |BC| kaç cm dir? 


Test/ 2® 


4. [BA]X[CE], [AD]X[BC], ] AD | = ) AF ] = | AE 
|DC| =2 cm, |BD|=8 cm 


A) 2^5 B) 2V6 C) 5 D) 2V7 E) V3Ö 


ABC üçgen, [AB]X[AC], |AD| = |AC|=6 cm 
I DCI =4 cm 



D 4 C 


Buna göre, |FE| kaç cm dir? 


A) 2V2 B) 4 C) 4-/2 D) 8 E) 8 


5. ABC üçgen, [AB]X[AC], [AH]X[BC], | BH | — 2 cm 



Buna göre, |BD| kaç cm dir? 


B 2 H 


Buna göre, |AB| kaç cm dir? 


A) 10 B) 12 C) 14 D) 16 E) 18 - 


A)2 + Vö B)3 + V5 C)2- 

D)1 + ı/5 E) ı/5-1 


[AB] X [BC], [AC] X [BD], [DE] X [BC] 
I BE| =2 cm, |EC|=4 cm 


6. [AB]X[BC], [BD]n[AC]={E}, |AE|=9 cm 
|EC|=4 cm, |BE|=6 cm, |ED|=2cm 




Buna göre, |AB| kaç cm dir? 


Buna göre, |DC| kaç cm dir? 


A) 1/2 B) 2ı/2 C) 3ı/2 D) 4ı/2 E) 4 


A) 3ı/2 B) 2ı/5 C) 2ı/İ D) 5 E) 2ı/7 


Geometri Soru Bankası B 


Bık Üçgen ve öMt BağmMam / 7 


Test / 23 


7. ABC üçgen, [AB]±[AC], [AH]1[BC], |AH| = [DC| 
J BH [ =3 cm, | HD [ =6 cm 


10. ABC, BFC birer üçgen, m(BAC)=m(BFC)=90° 

m(ÂDB)=m(FEC)=90°, |BD( = |DEJ, |AD|=2|FE| 



B 3 H 6 D 


Buna göre, m (HAD) kaç derecedir? 


A) 15 B) 22,5 C) 30 D) 37,5 E) 45 



Buna göre, j|^j oranı kaçtır? 


A) f b >7 c) ÎT 


8. [BD]1[AC], [BC]_L[DC], |AB| = |BD|=10 cm 

|AE|=8 cm 



I' 11. [AB]1[AC], [AD]±[BC], [DE]1[AB], | AB | = 3^2 cm 

Ç 

, | AC | = -JĞ cm 



Buna göre, |EC| kaç cm dir? 


Buna göre, | ED ( =x kaç cm dir? 


A) 2V3 B) 4 C) 3^" D) 2-Js E) 5 '£ 


A) B) ~~~ C)S D)*H E )^Ü 

4 4 4 2 


9. ABC üçgen, [AB]1[AC], [AE]1[BC], [AD]±[FE] 
I DE I =2 cm, |AB|=4 t/ 3 cm, |BC|=8 cm 


12. ABC üçgen, [AB]1[AC], | AD j =5 cm 
1 BD I =1 cm, I DC] =9 cm 



D 2 E 


Buna göre, |EF| kaç cm dir? 



B 1 D 9 

Buna göre, |AB|=xkaçcm dir? 


A) 1 B) t/3 C) 2^3 D) 2 E) 3 


1-B 2-C 3-C 4-C 5-D 6-B 7-E 


A) 4 V 2 B) 4^3 C) 6 D) 2 -f\Ö E) VÖÖ 


8 - p 9-B 1 0-E 1 1-B 12 -E 


Geometri Soru Bankası B 



1. [BA]_L[AC], [ED]±[BC], |BE|=3.|EA|=6 cm 

1 BD 1 = | DC | 



Buna göre, |AC|=x kaç cm dir? 

A) 2 J 7 B)V30 C) 4i/2 D)V34 E) 6 


4. [AB]±[BC], [ED] _L [AC] , |BD | = [AD j =8 cm 

| DE| =6 cm 
A 



BE C 

Buna göre, | AB | kaç cm dir? 

A) 9,9 B) 9,7 C) 9,6 D) 9,4 E) 9 



3. [AC]±[BC], [DE]_L[AB] , |BD| = |DA| 

|AC|=4cm, |BC|=8cm 


6. ABC üçgen, m(ABC)=m(ADF)=90° 
m(t5ÂC)=30°, |EF| = |FC|=12 cm 



B F C 

Buna göre, | DE |— | BF | farkı kaç cm dir? 


E) VTÖ t- A) 6 B) 8 C)10 D) 12 E) 14 
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Dik Üçgeni v© öMit Bz 


7. m(ABE)=m<BED), m(BAC)=m(FDE)=90° 
[BF] // [DE], [ AC | = | DE | =5 cm, |CD|=7cm 



Buna göre, |EF| kaç cm dir? 

A) 12 B) 13 C) 15 D) 17 E) 20 


10. ABC üçgen, [AE]±[BC], |AB|=acm, |BD|=bcm 
|AC|=c cm, | DC| =d cm, a-d=4 cm, c-b=10 cm 
A 


a / 

/ b ^ 

D 



T] ^ 


BE C 

Buna göre, ad-bc farkı kaçtır? 

A) 42 B) 40 C) 38 D) 36 E) 30 


8. ABC üçgen, [AB]1[AC], |DE| = |BE| = |FG| = |GC| İ 

I EG | ==2 1 BE | , |DF|=6 cm 1 



Buna göre, ABC üçgeninde BC kenarına ait ke- 
narortay uzunluğu kaç cm dir? 


A) 6 B) 8 C) 9 D) 10 E) 12 


1 1 . ABC üçgen, [AB]J_[ED], |AC|= 5ı/s cm 
|AE| =4 cm, |EB|=1 cm, |ED|=2cm 
A 



Buna göre, |BC| kaç cm dir? 

A) 2-y/To B) 3^5 C) 4V3 D) 7 


E) 5\/2" 


9. [DA] // [BC] , [AB] ± [AC] , |AB| = |AC|, |DC| = |BC| 

D A 



12. ABC üçgen, [AB]±[AC], [AH]±[BC] 

I HC | — | BH | = J AH | , |AC|=bcm, |AB|=ccm 
A 


B C 

t' 

Buna göre, m (DBA) kaç derecedir? 

Ç 

A) 15 B) 22,5 C) 30 D) 37,5 E) 45 ğ 
1-C 2- E 3-B ' 4-C 5-E 6-A 7-B 

Geometri Soru Bankası B 



B H 


b 2 + c 2 


Buna göre, — — oranı kaçtır? 


A) 2 B) -J 2 C) V3 D) Vs E) 2 

9-C iFÂ ÎTe 12-Dİ 



Dik Üçgen ve ĞMt BağmMmı / 9 


7. [AB] J_[AC], [AF] _L [BC], [BC]X[DE], [BD]X[CD] 
| AB | =4 cm, |FE|=2 cm, |DC|=4,/2cm 


10, [AC]X[BC], [AD]X[DC], [AB] açıortay 
| AE| =7 cm, | EB [ =2 cm 



Buna göre, |AE| kaç cm dir? 

A) 2V3 B)7u C)VÎ5 D) 4 E) 3^2 

8. [AH]X[BC], [AH]//[DF], [AB]//[DE] 
m(EDF)=m(ACB), |AH|=12cm 



B H E F C 

Buna göre, |BH|.|HC| çarpımı kaç cm 2 dir? 


A) 108 B) 117 C) 126 D) 135 E) 144 £ 



Buna göre, |EC| kaç cm dir? 


A) 2 B) 2V2 C) 3 D) 2s[z E) 4 


1 1 ■ [AD]J_[CD], [AB]1[CB], m(BAD)=60° 

| DC | =2 cm, |BC|=6 cm 



Buna göre, |AB| + |AD| toplamı kaç cm dir? 


A) 10-\/3 B) 9J3 C)öS D) 7-J3 E) 6^3 


9 - [AB] X [AC], [AE] X [BC], [BD] X [DC], [DF] X [BC] 


|EF| = | BE 1 + |FC| 


I AE I 2 5 
| DF f 21 


12 . ABC dik üçgen, [AB]X[BC], |AB| = |AD| 
|CD| = |CE|, |BD|=3->/5 cm, |DE|=2cm 





Buna göre, oranı kaçtır? 


A) - B) - 

8 '7 


1-C 2-C 3-A . 4-E 5-D 6-C 


Buna göre, |BE| kaç cm dir? 


A) 3 B)VTÖ C)2V3 D)7İ4 E)7Î5 


S-E 9-A 10-C 11-C 12-Bİ 


Geometri Soru Bankası B 



1, [AB]X[BC], [BC]X[DC], |DC|=3 cm, |AB]=5cm i' 4 . ABC üçgen, [AB]X[AC], |BD| = | BE | = |DC| 

| BC |=4 cm ve P noktası [BC] üzerindedir. ^ m(EDC)=67,5°, |AB|=1 cm 



ri kaç cm dir? 


A) 3^6 B) 4%/5 C) 8 D) 8-^5 E) 10 £' 

£■ 

2 . [AD]X[DE], [BE]X [DE], |AD|=2cm, |BE|=5 cm g. 
| DE| =24 cm ve N noktası [DE] üzerindedir. j- 



Buna göre, |AN| + |NB| toplamının en küçük tam- i' 
sayı değeri kaç cm dir? j 



Buna göre, ABC açısı kaç derecedir? 

A) 45 B) 52,5 C) 60 D) 67,5 E) 75 


A) 20 B) 25 C) 30 D) 32 E) 36 

fc* 


3 . 


[AK]X[KL], [BL]X[KL], |AK|=4cm, |BL|=8cm 
|NM|=4 cm, | KL| =9 cm 


B 



A 


Buna göre, |AN| + |NM| + |MB| toplamının en küçük , 
değeri kaç cm dir? 

A) 10 B) 12 C) 13 D) 15 E) 17 1 


ABC üçgen, [BC]X[AC], |AD| = |DB|, |BC|=8 cm 
|CE|=7 cm, 1 EA | =3 cm 

A 

3 
E 

7 

B 8 C 

Buna göre, |DE|=x kaç cm dir? 

A) 4 B) 2V5 C) 5 D) 2 V 6 E) 6 

Geometri Soru Bankası B 



ve okm 


iği Pfc 

Bîr Adım Ötesi Ufl» 


Test / sı 


ABC dik üçgen, [AB]X[AC], |BD| = |DC| 
|AB| + 1 EC| = |AE| 



10. | AB | = | DE | , m(ABD)=30°, m(AED)=45° 



Buna göre, AED açısı kaç derecedir? 


Buna göre, f— -i oranı kaçtır? 
AC 


A) 30 B) 40 C) 45 D) 60 E) 75 


A) 1 B) 42 C) s/3 D) 2 E)2>/2 


8. ABC üçgen, [AB]J_[AC], |BE| = |EC|, |AD|=2 cm 
| AB| = | DC | =8 cm 


11. [AB]X[BC], |BA| = |BC| = |BD|, |AD| = 10V5cm 
| DC | =14 cm 



Buna göre, [DE| kaç cm dir? 


A) 3^2 B) 2\f5 C)5 D) 4\İ2 E) 6 



Buna göre, | AB J kaç cm dir? 


A) 13 B) I3V2 013^3 D)13>/5 E) 26 


ABC üçgen, m(BAC)=55°, m(AEB)=80° 
m(FCA)=20°, |BF|=9V2 cm 


12. ABC üçgen, [CB]X[CA], m(ABC)=20 
m(ACD)=30, | DB | —3 cm, |BC|=4 cm 


80 psE 



Buna göre, |FK| kaç cm dir? 


Buna göre, J DC | kaç cm dir? 


A) 3 J 3 B) 6 C) 6-J2 D) 6^3 E) 11 


B) 2 C) 


D) 3 E) 


— ±. B 3 ' E ^ 5 ~ E 6 - B 7-C 8-C ÇkD TTİ Î^Bİ 


Geometri Soru Bankası B 


ı-~ I cm 



Udzkemai? ve Eşken sur Üçgen / l 


3. ABC üçgen, |AB| = |AC|=15 cm, |BD|=14cm 
|DC|=4 cm 


1. ABC üçgen, |AB| = | AD | =1 0 cm, |BD|=12cm 

[ DC | =9 cm 



A) 16 B) 17 C) 18 D) 19 E) 20 - 

c 

'D 


A) 10 B) 11 C) 12 D) 13 E) 14 




Buna göre, |AD| kaç cm dir? 

i Buna göre, |EC| kaç cm dir? 

A) 2 B) 2 J 2 C) 2 J 3 D) 2-JE E) 2-JĞ t- A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10 

fiÛ 
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'~V 



1, ABC üçgen, [BD]±[AC], |AB| = |AC| £ 4. ABC üçgen, [BH]±[AD], |AH|=2 cm 

|AD|=3 cm, |DC|=2 cm - |HD| = |DC|=3 cm, |BD|=5 cm 


B 5 D 3 C 

Buna göre, |AC| kaç cm dir? 

Buna göre, |BC| kaç cm dır? £ A) 2^13 B)ö72 C)473 D) 2 -M E) 6 

A) 5 B) öVö C) 375 D) 275 E) 75 - ç 




5. ABC üçgen, [BE] 1 [AD], |AD| = |DB|=13 cm 
| BE |=12 cm, |DC|=11 cm 


C 



£• 


Buna göre, | AB | kaç cm dir? ? A) 20 B) 25 C) 26 D) 30 E) 39 

t- 

A)276 B) 726 C)277 D)373 E) 730 t- 



6. ABC üçgen, | AB | = | BE | =475 cm 
| AD | = I DE I = | EC | , |AC|=12 cm 
A 



B C 


Buna göre, |BCj kaç cm dir? 


A) 3 B)| C) 4 D)| 



A) 6 B) 672 C) 673 D) 8 E) 872 
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i - 1 . ' " ve ssk C— ’UÇğ^^Mjı / .s 


Test / 33 


7. ABC üçgen, [AB]_L[AC], [AD]_L[EC] 

|AE| = |ED|, |BD| =2 cm, |DC|=15cm 
A 



B 2 D 15 C 

Buna göre, | AB | kaç cm dir? 

A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 


10. ABC üçgen, |AB| = |BD| = |DC|, |AD|=6 cm 
| BC | = 4\[E cm 
A 

\''\6 

\ D 


B 4vo 

Buna göre, |AB| kaç cm dir? 

A) 4 B) 3^2 C) 2^5 D) 5 


8. ABC üçgen, m(ACB)=a, m(ADB)=0 
cc+0=18O°, |AC|=4 cm 

A 



11. ABC üçgen, |AB| = |BC| 

m(DAC)=2.m(DBC), |AC|=6cm 


Buna göre, | AD | =x kaç cm dir? 

A) 2 B) 2 V 2 C) 2V3 D) 4 E) 4^2 



B C 

Buna göre, ABC üçgeninin çevresi kaç cm dir? 

A) 12 B) 15 C) 18 D) 9-/3 E) I 2 V 3 


9. [AE], DAC nın açıortayıdır. m(BAD)=m(ACB) 

| AB |=9 cm, |BD|=6cm 
A 



B 6 D x E C 

Buna göre, |DE|=x kaç cm dir? 

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 


12. ABC üçgen, m{BAC)=2m(B"CD), |AD| = |AC| 
|BC|=8cm, |BD|=2cm 



B 8 C 

Buna göre, Çevre(ABC) kaç cm dir? 


^ u E ) 5 İ' A) 32 B) 34 C) 35 D) 36 E) 40 

Î~~ D 2 ~ c 3 ~ E 4 ~ A 5 ~ A 6 ~ E 7- D 8- D 9 -C ToT5 TTc 12^E 
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İkizkenar ve Eşkenar Üçgen / s 


mı 


Bîr Aı 


% 

Ötesi 


Test / 34 


7. ABC üçgen, [AB] _L[ED], |AE| = |EB| = |EC| 

| BC ] =8 cm, | CD | =5 cm ve B, C, D doğrusaldır. 
A 



Buna göre, |ACj kaç cm dir? 

A) 12 B) 10 C) 9 D) 8 


8. ABC üçgen, [AB] 1 [AC] , m(ABC) =45° 
|AD|=2V5 cm, |BE| = |ED|=5 cm 


E) 7 - 



Buna göre, |EC| kaç cm dir? 
A) 5 B) 6 C) 7 


D) 8 E) 9 


[GE]_L[AB], [GF]1[BC], m(BAC)=45° 

| AB | = | BC | , | AD | = | DC | , |BD|=12cm 


10, ABC üçgen, |AD| = |DC|, |AC| = V3. |BD| 
m(ÂBC)=60° 




Buna göre, | EG | + 1 FG | toplamı kaç cm dir? 

A) 6 B)6V2 C) 6-^3 D) 12 E) 12^2 


A) 100 B) 105 C) 120 D) 135 E) 150 


1 1 , ABC ikizkenar dik üçgen, [FD]±[DE] 
I FD | = | DE | , |AD| = V2cm 



Buna göre, |FC| kaç cm dir? 

A) 2 B) 2^2 C) 4V3 D) 4 E) Vö 


12. ABC üçgen, m(ADB)+m(ACB)=180°, |AB|=20cm 
| AC [=15 cm, |DC| =18 cm 



Buna göre, |BD| kaç cm dir? 

A) 5 B) 6 C) 7 D) 9 


E) 10 


1-B 2-A 3-C 4-B 


5-B 


6-E 7-A 8-C 9-E 


10-A 1 1-A 


12 -C 


' ikizkenar ve Eşkenar Üçgen / 4 


rest / 33 


1 . ABC eşkenar üçgen, [EF] _L [BC] 
| AE I = | FC 1 , |EF|=4V3cm 



A) 32 B) 36 C) 42 D) 48 E) 54 ğ 


2. ABC eşkenar üçgen, [AD | = | BE| , |AC|=6cm 
| EC | =4 cm 

A 



Buna göre, | DE [ kaç cm dir? ş. 

b 

A) 3 B) 4 C) 2V3 D) 2V2 E) 4V3 * 


3. ABC eşkenar üçgen, [DE]_L[BC], [EF]1[AC] 
|AD| =2 cm, |EC| =6 cm 



Buna göre, |AF| kaç cm dir? 

A) 6 B) 7 C) 8 


D) 9 E) 10 


ABC eşkenar üçgen, [ED]±[AB], [EF]_L[AC] 
|DE|=3cm, |EF|=6cm 



Buna göre, |AD| + |AF| toplamı kaç cm dir? 

A) 9V3 B)8V3 C)6V3 D) 12 E) 9 


5. ABC eşkenar üçgen, |BD |=3 cm, |DC |=5 cm 

Ç 

" " A 



Buna göre, | AD | kaç cm dir? 

A) 5 B) 6 C) 7 D) 5V3 E) 6V3 


6. ABC eşkenar üçgen, |AD| = |DB| 
1 EC I =2 1 BE | , |DE| = V7cm 



Buna göre, |AC| kaç cm dir? 

A) 4 B) 5 C) 6 


D) 7 


E) 8 


Geometri Soru Bankası B 


74 


75 


Geometri Som Bankası B 


İğdzkenar ve Eşkenar Üçgen / 4r 


Test / 33 


7. ABC eşkenar üçgen, [DP]// [BC], [PE]//[AC] 1 

[PF]//[AB], |AD|=6cm, |FC| = 10cm, |BE|=8cm % 

A " 



B 8 E C İ' 

Buna göre, Çevre(ABC) kaç cm dir? 2 

A) 30 B) 36 C) 40 D) 45 E) 48 '£ 


1 0, ABC eşkenar üçgen, [AB] 1 [ED] , [AC] 1 [EG] 

[BF]1[EF], | AD |=3 cm, |EG | = |EF | = 2%/3 cm 



Buna göre, |BC| kaç cm dir? 

A) 12 B) 14 C) 16 D) 18 E) 20 


8. [PD] _L[AB], [PE]±[AC], [PF]±[BC] 

ABC eşkenar üçgeninin çevresi 30 cm dir. 
|PE|=V§ cm, |PF |=273 cm 


A 



B F C 

C 


Buna göre, |DP| kaç cm dir? 


A)5V3 B)4^3 C)3j3 0)2^3 E) ^3 


1 1 . ABC ve DCE eşkenar üçgen, | BC | =5 cm 
|CE|=2 cm ve B, C, E doğrusaldır. 



Buna göre, |AD| kaç cm dir? 



A)Vİ5 B) 4 C) 4x7 D) 3^2 E) VÎ9 


9. ABC eşkenar üçgen, [AH] 1 [BC], [AC] 1 [DF] * 

[B D ]//[AC], |E F|=2V3cm,|DE| = 3 V3cm *■ ^ ADF - A BC eşkenar üçgen, |DC H CF| 



Buna göre, |AH| kaç cm dir? , Buna göre ’ ' AF I ka< ? cm dir? 



• ikizkenar ve Eşkenar Üçgen / S 


Test / 36 


İ , ABC bir kenarı 12 cm olan eşkenar üçgendir. 
[DE]//[BC], |DE| = |EF|, |AD| = |FC] 

A 



Buna göre, Çevre(BFED) kaç cm dir? ■* 

A) 12 B) 18 C) 24 D) 30 E) 36 M 


2. ABC eşkenar üçgen, [AB]X[DE], [AC]X[FE] 
|EC|=2|BE|, | AD j =1 o cm 


İT 

A 



BE C 


Buna göre, |AF| kaç cm dir? t 

Ç 

A) 9 B) 8 C) 7 D) 6 E) 5 j 


3. ABC eşkenar üçgen, DEC üçgen, [AC]1[DC] 
I FA j = | FB | , | CA | = |CD| =8 cm 



E B D 


Buna göre, | EF| =x kaç cm dir? t- 

A) 4 B) 3 C) - D) 2 E) - 1 

^ 2 tr 


4. ABC eşkenar üçgen, m(BAE)= 15°, |EC|=8cm 


A 



B E 8 C 

Buna göre, |BE| kaç cm dir? 

A) 4ı/3 - 6 B) 4ı/3 -4 C)4-y/3-2 

D) 4^3 +2 E)4V3+4 

5. ABC eşkenar üçgen, m(BAD)=15°, |BD|=2cm 


A 



B 2 D C 

Buna göre, |AD|=x kaç cm dir? 

A)1 + V3 B) ı/3 -1 C) 3 + V3 

D) 2 + 2ı/3 E) 3ı/2 + V6 


6. ABD eşkenar üçgeninin bir kenar uzunluğu 12 cm dir. 
[EC]n[BC]={C}, |AE| = |FD| = |DC| 


A 



Buna göre, E noktasının [BC] kenarına uzaklığı kaç 
cm dir? 


A) S B) 2 C) 2^3 D) 4 E) 4V3 
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İkizkenar ve Eşkenar Üçgen / S 




Test / 36 ' pdzkem&r ve Eşkenar Üçgen / <3 


7. ABC eşkenar üçgen, [AF]n[DF]={F}, |DB| = |FC| 

| BE | =2 1 EC| , |DE|=2Vİcm 
A 



Buna göre, |AD| kaç cm dir? 

A) 2 B) 2,/3 C) 4 D) 6 E) 4^3 


8. ABD eşkenar üçgen, ABC ikizkenar dik üçgen 
[AB]±[BC] 



10. ABC eşkenar üçgen, m(FEB)= 15°, |DC|= 2 cm 
ve F, B, C doğrusaldır. 

A 



Buna göre, |FD| kaç cm dir? 

A)7İ + 7İ B)7i C)i/6+V2 

D) Ve +1 E) S + 2 


1 1 . ABC eşkenar üçgen, [AB]±[PB], [BC]±[PE] 
[AC]1[PF], |PE| = 73cm, |PF 1=6^3 cm 


Buna göre, — *-j oranı kaçtır? 
CE 



A) 1 B) 1/2 C)7İ D) 2 V 3 E)7İ + 1 - 


9. ABC eşkenar üçgen, [AD] açıortay, |BD| = |CE| 
| AB |=8 cm ve A, C, E doğrusaldır. 

A 



Buna göre, ABC üçgeninin çevresi kaç cm dir? 

A) 30 B) 36 C) 42 D) 45 E) 48 


12. ABC ve AEF eşkenar üçgen, |BF|=272cm 
|BC|=4 cm, [AE]1[EC] 



Buna göre, |DE| kaç cm dir? 


Buna göre, m(FAC) kaç derecedir? 


A) 4 

8)4^3 

C) 6 

D) 67İ 

E) 87İ ç. 

A) 10 

B) 15 

C) 20 

D) 30 

E) 45 

1-C 2-B 

3-A 

4-B 

5-E 

6-E 7-C 

8-A 

9-B 

1 0-B 

11-C 



lük 


Bir A* 


rest / 37 


■j _ ABC eşkenar üçgen, [AB] 1 [AD] 
|AD | = (73 -1)cm , |AB|=2cm 



S 4 . ABC ikizkenar üçgen, ADE eşkenar üçgen 
[AB] 1 [AC] , | EC | = (73 - 1) cm 
„ A 



Buna göre, |CD| kaç cm dir? 

A) 73 -1 B) 1 C) Tİ D) 73 


2. ABC eşkenar üçgen, [AE ± [KE], [AF 1 [KF] 
[BC]±[KD], | EK | + 1 KF | =|KD| +273 cm 
A 


Buna göre, [AE| kaç cm dir? 

A) 1 B) 72 C) 73 D) 2 E) 273 


E) 2 



5. ABC eşkenar üçgen, | AD |= 73. |BC| 
ve B, C, D noktaları doğrusaldır. 

A 





Buna göre, |BC| kaç cm dir? 

A) 273 B) 4 C) 373 D) 6 E) 473 


3. ABC ikizkenar üçgen, ADE eşkenar üçgen 
[AB] ± [AC], |BD|=72cm 
A 


Buna göre, m(DAC) kaç derecedir? 

A) 7,5 B) 15 C) 22,5 D) 30 


E) 45 


6. ABC eşkenar üçgen, |AD| = |FC|, |AE|=2cm 
ve D, A, B noktalan doğrusaldır. 

D 



Buna göre, |DC| kaç cm dir? 

A) 7Ö B) 372 C) 373 

D) 70-1 E) 76 -73 



Buna göre, |BF[ kaç cm dir? 

A) 2 B) 272 C) 273 D) 4 E) 6 
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Cam 1 DonZı-o/jı D 


SMzkensr w? 




ıa? üçgen / 0 


& 


Test / 37 


7. ABC eşkenar üçgen, m(BPC)=90° 
|BP| = |CP|, |AP|=(vS-1) cm 

A 



Buna göre, | AB j kaç cm dir? 

A ) 1 B) 2 C) 3 D) a/3 E) 2^3 

8. ABC eşkenar üçgen, [BD]_L[DC] 
m(CBD) =30°, | DC | = 6 cm 
A 



Buna göre, |BF| kaç cm dir? 

A ) 6 B) 7 C) 8 D) 9 

9. ABC eşkenar üçgen, [BE]1[AD] 
m(CBD)=15°, | CD | =3 cm 


E) 10 



Buna göre, |AB| kaç cm dir? 

A) 3(73-1) B) 3^3 - 2 C) 3^3+1 

D) 3(^3 + 1) E) 3(Vİ3 + 2) 


10. ABC eşkenar üçgen, m(DBC)=m(DCB)=15° 
| AD |=6 cm 

A 



Buna göre, |DC| kaç cm dir? 

A) 6 B) 4^3 C) 4^2 D) 3^2 E) 3J3 


1 1 . ABC eşkenar üçgen, [DC]X[AB] 
| DC | = | EF | , |AE| = |EC| 



Buna göre, m(BFE) kaç derecedir? 

A) 15 B) 17,5 C) 30 D) 32,5 E) 45 


12. ABC eşkenar üçgen, [AH]X[BC], |AK| = |KH| 
| KL| = I LC | , |AB| =8 cm 

A 



Buna göre, |BL| kaç cm dir? 

A) 5 B) ı/30 C) V35 D) V39 E) V42 


1-C 2-B 3-A 4-D 


5-D 


6-D 


7-B 


8-C 9- D 


10-D 


1 1-C 


1 2-D 


kenar ve Eşkenar Üçgen / 7 . 


S 'ir Ai 


jpV 

Ötesi 


Test / 33 


i. 


ABC eşkenar üçgen, [KF]_L[AC], |AF| = |FC| 
I AD| = |BE| =1 cm, |DB| = |EC|=5 cm dir. 



Buna göre, |KF| kaç cm dir? 

D)ij3 

4 


A)2-İ3 


c 


9^3 


m(ABC)=60°, m(DCB)=30°, |AB| = |DC|=6 cm 
| BC | = 6^3 cm ve P noktası [BC] üzerindedir. 
A 



3. 


Buna göre, | AP | + 1 PD | toplamının en küçük değe- . 
ri kaç cm dir? 

A) 4ı/3 B)5V3 C)6-v/3 D) 6^2 E) 8^2 £■ 


[AB]X[BC], m(BCD)=120°, |AB| = -/3cm 
| BC | = | CD ] =8 cm ve Pe [BC] dir. 



Buna göre, |AP| + |PD| toplamının en küçük değe- 
ri kaç cm dir? 

A) 6V3 B) 6-/İ C) 6^6 D) -J209 E) -ÜÂ3 


ABC üçgen, [AB]X[BC], |AB| = |BC|=2 cm 
m(EBC)=15° ve BEC üçgeni BE doğrusu üzerine 
katlanarak BEK üçgeni elde ediliyor. 

A 



Buna göre, |AK| kaç cm dir? 

A)İ2 B)2İ2 C) 2 D) ı/3 E)j2+-\ 

ABC üçgen, |AD| = |AB|, m(BAC)=2.m(DBC) 
|BC|=20 cm, |AC|=25 cm 



Buna göre, |DB| kaç cm dir? 

A) 4^5 B)6Vö C) 8-^5 D) 10 E) 12 


ABC üçgen, [AD]X[BE], |BD| = |DE|=6 cm 
I DC | =8 cm, I EC I =3 cm 
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Buna göre, |AD| kaç cm dir? 

A) 3Vİ B) 6 C) 4İ~5 D) 8 E) 2İÂ5 
Geometri Soru Bankası B 


Geometri Soru Bankası B 


80 




îkMıenm ve Eşkenar Üçgen / 7 


Test / 38 


7. ABC eşkenar üçgen, m(DEF)=m(FEC)=45° 
| DE | = ı/3cm , |EF|=2V6cm 



10. ABC eşkenar üçgen, |EC|=2|BD|, m(ADE)=30° 



B D 


Buna göre, |AF| + |AD| toplamı kaç cm dir? 


A) 2 B) 2V3 C) 3V3 D) 4V3 E) 5V3 


Buna göre, m(DAC) kaç derecedir? 


A) 30 B) 37,5 C) 40 D) 45 


8. m(ABC)=60°, m(BCD) = 120°, [AB| =3 cm 

I DC | =5 cm, | BC | =4 cm, P noktası [BC] üzerindedir. 


1 1 . ABC eşkenar üçgen, | AD | = | DE | , | BD | =2 cm 
ve A, C, E doğrusaldır. 


A 60 ° 

1 £> 

B P C 

b 

Buna göre, |AP| + |PD| toplamının en küçük değe- ^ 
ri kaç cm dir? - 



B 2 D 


Buna göre, |EC| kaç cm dir? 


A) 8 B)4Vö 0 4^7 D) -J73 E) 2-JÎ7 1 


A) 1 B) V2 C) 2 V 2 D) 2 E) 4 


9- ABC eşkenar üçgen, m(ADE)=90° 

A, C, Edoğrusal, |BD| = |CE|, |DC|=2 cm 



B D 


1 2. ABC üçgen, [AD] _L [BC], [BE] i_ [AC], m(ABC)=45° 
m(BAC)=60°, |AF|=V3cm 



Buna göre, Alan(ADE) kaç cm 2 dir? 


Buna göre, ]BC| kaç cm dir? 


A) 2^3 B) 3 C) 3ı/3 D) 4^2 E) 6 


A)2^3 B)3-j3 C)3 D)3^2 E)6 


8-D 9-B 1 0-D 1143 12 -C 
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3. ABC eşkenar üçgen, m(DCB)=15° 
|AD| = ]AE|, |EC|=2V2cm 



B C 

Buna göre, |BD| kaç cm dir? 

A) -İ3+2 B) J3 + 3 C)V3-1 

0)2^13-2 E) 3^3-3 


6. ABC üçgen, [DE]//[BA], |AB| = |AC| 
|AD|=7cm, |AE|=5cm, |DE|=3cm 
A 



Buna göre, ABD üçgeninin çevresi kaç cm dir? 

A) 16 B) 18 C) 20 D) 22 E) 24 
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Üçgendi© Alan / î 


5. [AB]±[BC], [BD]-L[DC], |AC|=7cm 

|AB|=2%/2cm, |BD|=5cm 



Buna göre, Alan(CBD) kaç cm 2 dir? 


A) 10 B)10V2 C)10V3 D)20 E)10V5 


Test/ 40 

S. ABC üçgen, [AC] ± [BE] , [AD] 1 [BC] 

| AC [ = 8 cm, | BC| =12 cm, | BE| + |AD| =15 cm 



Buna göre, |AD| kaç cm dir? 

A) 6 B) 8 C) 9 D) 10 E) 12 


‘Ü çgende Alan / 2 

1 . ABC üçgen, m(ACB) =30°, | AC | = | BD | =6 cm 



Buna göre, Alan(ABD) kaç cm 2 dir? 

A) 6 B) 8 C) 9 D) 12 E) 18 


Test / 41 

4. ABC üçgen, [AH]_L[BC], |AD[=3 cm, ] BC] =6 cm 
A 



Buna göre, Alan(ABDC) kaç cm 2 dir? 

A) 9 B) 8 C) 6 D) 3 E) 2 


6. ABC üçgen, m(BAC)=90°, m(AHC)=90° 
|BH|=2cm, |HC|=4cm 



Buna göre, Alan(ABC) kaç cm 2 dir? 

A) 2V2 B) 3V2 C) 4a/2 D) 5V2 E) 6^2 


7. [AE]1[BC], m(BAE)=30° 

[ BE | = 1 EC | , |AE|= 4-^3 cm 



Buna göre, Alan(ABC) kaç cm 2 dir? 


■Ç 9- [DC]±[BD], [AB]1[BD], |DC|=5cm 

1' | AB | =5 cm, | BC | =13 cm 



A) 20 B) 25 C) 30 D) 36 E) 45 | 

f 

[ 

! 

İ 

t 

10. ABC üçgen, [BE]1[AC], |BD| = |DC| = |EC| 

|AE|=5cm, |AB| = 13cm 



Buna göre, Alan(BEC) kaç cm 2 dir? 


A) 4V3 

0)16^3 

B)8V3 

E) 20^/3 

C)12V3 j- 

A) 15^3 

D) 24^3 

B)18V3 

E) 28-^3 

C) 20V3 

1 -c 2-C 

3-E 4-D 

5-A 

6 -E 7-D 

8 -A 

9-C 

1 0-D 


2. ABC üçgen, [AD]_L[BC], [FE]J_[BC] 

| AD] =6 cm, | FE | =2 cm, |BC|=9cm 



Buna göre, Alan(ABF) kaç cm 2 dir? 


A) 9 B) 15 C) 18 D) 24 


3. ABC üçgen, [AB]J_[AC], |AD|=6cm 
[ BD 1 =4 cm, | DC | =9 cm 



Buna göre, Alan(ABC) kaç cm 2 dir? 


A) 39 B) 36 C) 30 D) 26 


5. 



ABC üçgen, [AE]1[BC], |AB| = |AC| 
|AE| =8 cm, | BC| =10 cm 


A 



Buna göre, Alan(ABD)+Alan(DEC) kaç cm 2 dir? 


E) 27 t 

c 


A) 20 B) 30 C) 36 D) 40 E) 50 


6. ABC üçgen, [AB]_L[DF], [DE]_L[AC], |FD|=3 cm 
| DE |=5 cm, | AB | = 7 cm, |AC|=9cm 



c Buna göre, AIan(ABC) kaç cm 2 dir? 

E) 24 j- A) 25 B) 28 C) 30 D) 32 E) 33 
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Üçgende Alan / 2 


Test / 4 i 


7. ABC üçgen, [AH]X[HB], [DC]//[HB] 
|DC| =4 cm, | AH | =6 cm 


10. [DC]±[BC], | DC | —3 cm, |BC|=4cm 
| AB |=12 cm, |AD| = 13cm 




Buna göre, Alan (ABC) kaç cm 2 dir? 


A) 12 B) 15 C) 18 D) 20 E) 24 


Buna göre, Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 


A) 38 B) 36 C) 34 D) 32 E) 30 


8. ABC üçgen, m(ABC)=75°, m(ACB)=15° 
[ AC | - 1 AB | —4 cm 



Buna göre, Alan(ABC) kaç cm 2 dir? 


11. ABC üçgen, |AB| = |AC|=12 cm, [PD]X[AB] 
[PE]±[AC], | PE | =2 cm, |PD|=5cm 



Buna göre, Alan(ABC) kaç cm 2 dir? 


A) 2 V 2 B) 4 C) 8 D) 4 V 2 E) 18 


A) 30 B) 36 C) 40 


9. ABC üçgen, |AB|=1cm 

|AC|= 4-\/3 cm , |BC|=7cm 



Buna göre, Alan(ABC) kaç cm 2 dir? 


12. ABC eşkenar üçgen, [AB]_L[PD], [PE]_L[BC] 

[PF]J_[AC], ] DP j =6 cm, |PE|=2cm, |PF|=5 cm 



Buna göre, Alan(ABC) kaç cm 2 dir? 


A)2\f3 B)3 V3 C)4\[3 D) 5^3 E)7^3 


A) 18^3 B)2oS C) 24 V 3 D) 25^3 E) 27^3 


1-0 2 ' C 3 ' A 4 ~ A 5 ~ A 6-E 7-A 8-B 9-A 1043 iTü 
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tUçgend © Alan / 3 


Test / 42 


7. ABC üçgeninde, [AB] kenarı, D ve E noktaları ile üç, 1 10. 

[AC] kenarı, F, G, H, K noktaları ile beş eşit parçaya 
bölünmüştür. 3 


ABC üçgen, | AF| = ] DB) , |EC|=3|BE| 
Alan(BDE)=4 cm 2 



Buna göre, Alan(DFHE) oram kg 
Alan (ABC) 



Buna göre, Alan(AFC) kaç cm 2 dır? 


A) 12 B) 15 C) 16 D) 18 E) 20 


A ) ^ B) •İ C) - D) — 
15 '3 '5 1 15 


S. ABC üçgen, |BC|=5|EF|, 3|AD|=2|DC| 
Alan(ABC)=75 cm 2 



ABC üçgen, |AD|=2|DB|, |FC|=3|AF| 
|BE| = |EC| ve Alan(DECF)=34 cm 2 dir. 



E F C 


Buna göre, Alan (ABC) kaç cm 2 dir? 


Buna göre, Alan(DEF) kaç cm 2 dir? 


A) 34 B) 45 C) 48 D) 51 E) 68 


A) 3 B) 5 C) 6 D) 9 E) 15 


9. ABC üçgen, [AB] //[DE], [DB] // [FE] , j BE | = | EC | 
Alan(DEF)=12 cm 2 



Buna göre, Alan(ABC) kaç cm 2 dir? 


ABC üçgen, [AD] 1 [BE] , [AC]1[DF], |AD|=6cm 
|DF| =3 cm, |BE|=5cm, |AC|=8cm 



Buna göre, L ^ oranı kaçtır? 


A) 60 B) 72 C) 81 D) 96 E) 108 


A)| B)f 


C) - D) - 

3 ; 2 


2 ‘ D 3-A 4-C 5-B 6-B 7-B 


8-D 9-D 10-C 1 1-D 12-B 


Geometri Soru Bankası B 


Man / 4- 


Test / ■ 


■) ABC üçgen, m(ABC)=45°, |AB|= 3-J2 cm 
|BC|=6 cm 


4. ABC üçgen, m(ABC)=150°, |AB|=6cm 
Alan(ABC)=12 cm 2 



Buna göre, Alan (ABC) kaç cm 2 dir? 


A)3n/2 B)6-j2 C)9 D)9sf2 E)10^2 



Buna göre, |BC| kaç cm dir? 


A) 8 B) 10 C) 12 D) 16 E) 18 


5. ABC üçgen, [AB]±[AC], m(ABC)=75°, |BC|=6 cm 


2. ABC üçgen, m(ADC)=135°, |AD|=4cm, |BC|=8cm 




Buna göre, Alan(ABC) kaç cm 2 dir? 


Buna göre, Alan (ABC) kaç cm 2 dir? 


A)| B)3 C)| D)| E)3j3 


A) 4 B) 8 C) 4^2 D) 6V2 E) 8V2 


6. ] AB 1 =2 cm, ]EB|=3 cm, |AC| = |ED|=9 cm 

Alan(ABE)=2 cm 2 


3. ABC üçgen, |AB| = |AC|=4cm, m(ABC)=15° dir. 




Buna göre, Alan(ABC) kaç cm 2 dir? 


Buna göre, Alan(DBC) kaç cm 2 dir? 


A) 1 . B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 


A) 7 B) 9 C) 12 D) 14 E) 18 


Geometri Soru Bankası B 



üçgende Alan / 5 


7. |ED|=3 cm, |DF|=5 cm, |EF|=6 cm 

Alan(ABC)= 5-JÛ cm 2 



B C 

Buna göre, taralı bölgenin alanı kaç cm 2 dir? 

A)VÎ4 B)2^ C)3x/Î4 

D) 4^ E) 8^2 


8. ABC üçgen, |AB| = |BD|=5 cm, |AD|=6cm 
| DC [ =4 cm 

A 



B 5 D 4 C 

Buna göre, Alan(ADC) kaç cm 2 dir? 


1 0. Alanı 24 cm 2 ve çevresi 24 cm olan bir üçgenin iç 
teğet çemberinin yarıçap uzunluğu kaç cm dir? 


B) 1 C) 


D) 2 E) ■ 


1 1 . ABC üçgen, [AB] J_[AC], [BD], [CD] açıortay 
| AB |=3 cm, |AC|=4cm 
A 



Buna göre, Aian(DBC) kaç cm 2 dir? 


A )f B)2 C)| D) 3 E) I 


A)f B)Ş C)Ş D)Ş E)Ş 

^5555 


9. ABC üçgen, |AE|=1 cm, |EB|=4 cm 
| BD | =4 cm, |DC|=4cm, |AC|=7cm 
A 



B 4 D 4 C 

Buna göre, Alan(ADE) kaç cm 2 dir? 

A) V3 B) 2V3 C) 3V3 D) 4^3 E) 5^3 

T-C 2-İ 3-C 4-D 5-D 643 


12. ABC üçgen, |AB| = JAC|=5 cm, |BC|=8cm 

A 



Buna göre, ABC üçgeninin çevrel çemberinin yarı- 
çapı kaç cm dir? 


A >? B >? c >f °>f nf 


7-C 8-E 9-A 10-D 11-C 12-Bİ 


Geometri Soru Bankası B 



3. ABC üçgen, m(B/TD)=m(DAC)=45 0 1 6. [AE]//[DC], [AB]1[BC], |AB|=6 cm, |EC|=4 cm 



Buna göre, Alan(ABD) kaç cm 2 dir? £ . Buna göre, Alan(ADE) kaç cm 2 dir? 


A) T A) B) T C) 3 0)9 E)12 1 A) 6 B) 8 C) 12 D) 16 E) 18 
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1t ABC dik üçgen, [AB] 1 [AC] , | DB | = | DE | =3 cm 1 4. ABC üçgen, [AB]-L[AD], m(DAC) 30“ 

|FE| = |FC|=4 cm 2 |AB|=2^3cm, |AD|=3cm 




2. ABC üçgen, m(DEF)=90°, [DF]//[BC] 
| AD | = 3\/2 cm , |AF|=4cm 



B E C 

Buna göre, Alan(FDE) kaç cm z dir? 

A)3V2 B)4%/2 C)6 J2 0)8^2 E)12 


ABC üçgen, [AB]-L[AD], |DC|-2|BD| 
| AD | =8 cm, |AC|=30 cm 



B D c 

Buna göre, Alan(ADC) kaç cm 2 dir? 


A) 120 B) 90 C) 84 D) 72 E) 64 


3. ABC üçgen, [ED]X[AB], [EF]_L[AC] 

| DE | = | FE | —2 cm, |AC|=5cm, |AB|=4 cm 



A 

Buna göre, Alan(DEF) kaç cm 2 dir? 


6. ABC üçgen, [BD] açıortay, m(BAC)=90° 
1 BE | =4 1 EC 1 , |AD| =3 cm, |DC|=5cm 


B E C 

Buna göre, Aian(BDE) kaç cm 2 dir? 



A)| B)2 C)^| D) 3 E)y 


A) 6 B) 8 C) 9 D) 10 E) 12 


97 


Geometri Soru Bankası B 



ÜÇğGEMÎ© Alsm / 7 

7. ABC üçgen, [AD]n[AF]={A}, |BE|=2|EC| 

| AB | = | AC | = 8 cm, |BD|=2 cm, |CF|=4cm 
ve Alan(DBE)+Alan(FEC)=10 cm 2 dır. 


Bir Adım Ötesi 


Test / 48 



Buna göre, A!an(ABC) kaç cm 2 dir? 

A) 24 B) 30 C) 32 D) 36 E) 40 


8. ABC üçgen, |AB| = |AC|, [AB]X[DE], [AC]X[DF] 
m(EDF)=30°, |ED|=2 cm, |DF|=3 cm 
A 



Buna göre, Alan (ABC) kaç cm 2 dir? 

A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30 


10. ABC üçgen, [AB]X[AC], [AD]X[CD] 

Alan(ABD)=Alan(ADC), |AB|=15cm, |AC|=20cm 

A 



Buna göre, Alan(BDC) kaç cm 2 dir? 

A) 42 B) 45 C) 48 D) 50 E) 52 


11. ABC üçgen, |AB| = |AC|, |AD| = |BC|=12 cm 
m(BAC)=2.m(DAB) 



B 12 C 

Buna göre, Alan(ADB) kaç cm 2 dir? 

A) 24 B) 32 C) 36 D) 45 E) 48 


9. ABC üçgen, m(ABC)=90°, [PK]X[AB], [PL]X[BC] 

P £ [AC] , | PK | + 1 PL | toplamının en büyük değeri 8 cm 
en küçük değeri ise 5 cm dir. 

A 



B L C 

Buna göre, Alan(ABC) kaç cm 2 dir? 


12. | AB | = | AC | = ] AD ] , [CA]X[AD] 

IBC^SN/Icm, |BD|=10cm 
A 



Buna göre, Alan(BCD) kaç cm 2 dir? 


A) 10 B) 15 C) 20 D) 30 E) 40 J- A)7^ B)9 C)12 D)15 E)16^2 


1-B 2-C 3-A • 4-D 5-D 6-E 7-B 8-D 


9-C 1 0-A 1 1-C 12-Dİ 


Geometri Soru Bankası B 
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1 . ABC üçgen, [AC]J_[FD], [BC]X[DE], | AC| =6 cm 
| bc | =4 cm, | DE | =2 cm, | DF | =3 cm 
ve A, B, D doğrusaldır. 



4. ABC üçgen, |AB|=6cm, |BC|=8cm 


A 



B 8 C 


Buna göre, ABC üçgensel bölgesinin alanının 
en büyük değeri kaç cm 2 dir? 


Buna göre, Alan(ABC) kaç cm 2 dir? 


A) 12 B)12^ C)12%/3 D)24 E)48 


A) — B)3 C)\ D) 4 E) 5 t 

2 2 


2. ABC üçgen, [AB]1[GE], [AD]X[DE] 

| AB | = 1 AC [=10 cm, |GE|=15cm, |DE|=3 cm 



t- 


Buna göre, Alan(ABC) kaç cm 2 dir? t . 

A) 45 B) 60 C) 75 D) 90 E) 120 ^ 

Ç 

3. ABC üçgen, [AB]n[DC]={B}, [DF]X[AC], |EF| =5 cm j., 

| AC 1 = | BC | = 8 cm, |DB|=4 cm, Alan(DEB)=4 cm 2 j- 

A 



D 4 B C ? 

Buna göre, Alan(ABC) kaç cm 2 dir? j 

A) 28 B) 32 C) 35 D) 36 E) 40 1 


5. ABC üçgeninin çevresi 12 cm olduğuna göre, ala- 
nının en büyük değeri kaç cm 2 dir? 

A)4%/2 B)6 C)4a/3 D)8x/2 E)12 


6. ABC üçgen, |AB| + |BC|=12 cm 


A 



C B 


Buna göre, ABC üçgensel bölgesinin alanı en çok 
kaç cm 2 dir? 

A) 12 B) 15 C) 16 D) 18 E) 24 
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10. ABC üçgen, [EF]±[AB], [CD]_L[AB], [DF]//[BC] 
| AB | = | AC | , | EFj =3 cm, |DC|=5 cm 


7 . ABC üçgen, [AB]±[BC], [ED]±[DC], |AD|=5 cm 
| AC |=10 cm, m(ADE)=m(DCA) 



Buna göre, Alan(DBC) kaç cm 2 dir? 


A) 9 B) 10 C) 12 D) 15 E) 18 


ABC üçgen, m(ACB)=45°, |AB|=8 cm 



Buna göre, ABC üçgense! bölgesinin alanı en çok 
kaç cm 2 dir? 



Buna göre, Aian(BEF) kaç cm 2 dir? 


A) 4 B) 6 C) 8 D) 12 E) 15 


1 1 . ABC üçgen, [AH]_L[BC], [BC]_L[CD] 

m (BAH) = m (ACB) , 3|CD|=2|BH|, |AB|=6 cm 



Buna göre, Alan(BCD) kaç cm 2 dir? 


A) 16 B)167İ C) 8(2 +72) 

D) 16(1 + 72) E) 16(72-1) 


A) 4 B) 6 C) 8 D) 12 E) 15 


9. ABC dik üçgen, [AB] JL[AC] , | AB | = | BE | 
I AC | = | DC | , | AD |=4 cm, |AE|=5 cm 



B D 


Buna göre, Alan(ADE) kaç cm 2 dir? 


12. ABC üçgen, [AD], [BD] açıortay, |AC| + |BC|=2|AB| 



Buna göre, ABC üçgensel bölgesinin alanının, 
ADBC dörtgensel bölgesinin alanına oranı kaçtır? 


A) 372 B)472 C)572 D)6 E)10 


A) 3 B)- 


C)2 D)- 


1-E 2-B 3-A 4-D 5-C 6-D 7-A 840 9^C 1043 1140 12^1 


Geometri Soru Bankası B 
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İ , [AC] 1 [BC], [AB] 1 [AD], [BD] açıortay 
| BE |=6 cm, |ED|=4 cm 


A 



B C 

Buna göre, Alan(ABD) kaç cm 2 dir? 

A) 1 6 B) 20 C) 24 D) 30 E) 32 


4. ABC üçgen, [AB]_L[AD], m(ABC)=15°, m(ACB)-45° 

A 



A) Tİ B)7İ C)7İ-1 

D) 27İ + 2 E) Tİ +3 


Ç 

2 . ABC üçgen, [AB]±[AC], m(ABC)=67,5° 

Ç 

ve | BC | =2 72 cm dir. 



5 . ABC üçgen, [AB] J_ [AC], [AE] J_ [BC] 

m(EAF)=m(FAC), |BD|=5 cm, |DF| = |FC|=10 cm 

A 



B 5 D E F 10 C 

ı 10 ı 

Buna göre, Alan(AEF) kaç cm 2 dir? 

A) 24 B) 28 C) 30 D) 32 E) 36 


6. ABC üçgen, [ABJ_[AC, [BD] ve [CD] açıortay 
|AB| = |AC|=4 cm 

A 



Buna göre, Alan(ABC) kaç cm 2 dir? J 

t A)8 + 27İ B)8 + 47İ C)8+87İ 

A) 12 B) 15 C) 16 D) 18 E) 20 1 D)67İ-8 E)247İ-16 


101 


Geometri Soru Bankası B 



r 


Üçgende Alan / 9 


Bir Adlım Ötesi 


Test / 48 


7, ABC üçgen, m(ABC)=2m(ACB), |AB|=25 cm 
| BD | =30 cm, | DC | =9 cm 



D 9 C 


Buna göre, Alan(ADC) kaç cm 2 dir? 


A) 84 B) 92 C) 100 D) 108 E) 116 


S. ABC eşkenar üçgen, [AB]J_[DE], [AC]_L[DF] 
[EF]//[BC], Alan(DEF) =3^3 cm 2 



10. ABC üçgen, 60°<m(BAC)<120°, |AB| =5 cm 
|AC|=8 cm 



Buna göre, Alan(ABC) nin en büyük ve en küçük 
tamsayı değerleri toplamı kaç cm 2 dir? 


A) 40 B) 39 C) 38 D) 37 E) 36 


1 1 . ABC üçgen, [AB]±[AD] , | BD | = | DC | 
| AD | =2 cm, |AC|=5 cm 



Buna göre, Alan(ADC) kaç cm 2 dir? 


Buna göre, ABC üçgeninin çevresi kaç cm dir? 


A) 2 B) 2,5 C) 3 D) 3,5 


A)8İ3 B)12^3 C)8İ2 D)12V2 E)24 


9. ABC üçgen, [AB]J_[AC], [BE]n[CD]={F} 

|BF|=4 cm, |FC|=6 cm, m(ABE) + m(Âcb)=45° 


12. ABC üçgen, [AB] _L[BC], |AB| = |BC| 
j BD | = 1 cm, |DC|=V2cm, |AD|=2cm 



/ D / 


Buna göre, Alan(BFC) kaç cm 2 dir? 


Buna göre, Alan(ADC) kaç cm 2 dir? 


A) 6 B)4n/2 C)6İ2 D)6İ3 E)12 


A) 1 B) V2 C) V3 D) 2 E) İ5 


^ 2 ' B 3 ~ D 4 ' D 5 ~ E 6 - C 7-P 8-İ 9-C ^ İTc îi^l 


Geometri Soru Bankası B 



Test 


Üçgende Açıostay / 1 


1 . ABC üçgen, [AN] açıortay, | AB | = 8 cm 
| AC [=12 cm, |BC|=15cm 
A 



B N C 

Buna göre, |NC| kaç cm dir? 

A) 6 B) 8 C) 9 D) 10 E) 12 


j? 3. ABC üçgen, [AN] açıortay, | BN | =3 cm 
'S |NC|=5 cm, |AB| + |AC|=24 cm 



'Ç 


J A) 16 B) 15 C) 14 D) 12 E) 10 

C 


2. ABC üçgen, [BD] açıortay, |AC|=12cm 
[DC|=8 cm, Çevre(ABC)=27 cm 
A 



Buna göre, |BC| kaç cm dir? 

A) 10 B) 1 1 C) 12 D) 13 



Buna göre, |CD| kaç cm dir? 


Ç 

E) 14 1 A) 8 B) 9 C)10 D) 11 


E) 12 
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Üçgende Açıortay / 1 


5. ABC üçgen, [BD] ve [CE] açıortay, | AB | =8 cm 
| AC |=10 cm, |BC| =12 cm 
' A 



Buna göre, j oranı kaçtır? 


A) | B) 2 C)| D) 3 E) ~ 


6. ABC üçgen, [AD], [BE] açıortay, | AN | =2 1 ND | 
|BD|=2cm, |DC|=4cm 

A 



B 2 D 4 C 
Buna göre, ABC üçgeninin çevresi kaç cm dir? 


A) 25 B) 24 C) 21 D) 18 E) 16 


7. ABC üçgen, [AN] açıortay, |AB|=3 cm, |AC|=7 cm 
A 



B N 


Buna göre, | BN | nin alabileceği kaç tamsayı değe- 
ri vardır? 


Test / 49 


8. ABC üçgen, [AD] açıortay, |AC|=8 cm 
| AB |=6 cm, |BD|=3 cm 
A 



B 3 D 

Buna göre, |AD| kaç cm dir? 


A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 


9. ABC üçgen, [AD], [ED] açıortay, [AB| =12 cm 
| AC | =9 cm, | EC| =6 cm 

A 


E \9 


B D 

Buna göre, |BE| kaç cm dir? 


i- 

A) 6 B) 8 C) 9 D) 10 E) 12 


10. ABC üçgen, |AC|=6cm, | AB | =4 cm, m(A)=2.m(B) 
A 



B x 

Buna göre, [BC|=x kaç cm dir? 


■j, ABC üçgen, [AD] açıortay, [AD]1[BC], [DE]_L[AC] 
|AB|=10cm, |DE|=4cm, |AE|>|EC| 

A 


S 4. ABC üçgen, [AD] açıortay, m(ABC)=m(EAC) 
- | DC | =2 cm 

" A 




B D C 

Buna göre, |AE|-|EC| farkı kaçtır? 


B D E 

Buna göre, | AC | kaç cm dir? 


A) 8 B) 6 C) 5 D) 4 E) 3 


A) 1 B) -İ2 C) S D) 2 E) 3 


2. m(A)=m(BDC)=90°, [BD] açıortay 

| BC | =8 cm, | DC | =4 cm 


5. ABC üçgen, [AD] açıortay, [AB]1[BC] 
|CD|=5cm, |DB|=3 cm 



B 8 

Buna göre, | AB | kaç cm dir? 



A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 10 t 


C 5 D 3 B 

Buna göre, |AC| kaç cm dir? 


A) 8 B) 10 C) 12 D) 15 


3. ABC üçgen, [AE] açıortay, m(ABD)=m(DBC) 
|AB|=6cm, |AC|=8cm, |BC|=9 cm 

A 



6. ABC üçgen, m(ADC)=2.m(DAC), |AB| = |BD| 
| AD |=3 cm, |DC|=9cm 
A 



Buna göre, 1 - — !- oranı kaçtır? 
FE 


B D 9 

Buna göre, Çevre(ABD) kaç cm dir? 


A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 ğ 

■Mü 2-A 343 4-C 5İ3 6-D~ 

Geometri Soru Bankası B 1 04 


e) 2VT5 

D) 8 

E) 2^17 f 

< 

«T 

0 " 

9 

D) — 

9 

E) n 1 

9 i 

8-C 

9-B 

10-c] 







A) 9 B) 10 C) 12 D) 14 E) 15 
Geometri Soru Bankası B 



Üçgende Açıortay A 2 


Test ABI 




7 . [AD]//[EC], [AC] açıortay, [AC]X[ED] 

|CB|=17cm, |BE|=8cm 

D A 



Buna göre, j AD | kaç cm dir? 

A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 


TesîABO 1 


E) 12 


10 . ABC üçgen, m(BAD)=m(DAC)=30°, |AD|=9cm 
|AC |=12V3 cm 

A 



Buna göre, | AB | kaç cm dir? 

A) 2sİ3 B)6 C)4\[3 0)5^3 E)6y/3 


ABC üçgen, [AD] ve [DE] açıortay, |EC|=2 cm 
|AB| = |AE|=4 cm 
A 



Buna göre, oranı kaçtır? 


A) ' 


B) 2 C) 3 D)- E) 4 


4. ABC üçgen, m(BAC)=90°, m(ADC)=90° 
[CB] açıortay, [AB | =5 cm, |AC|=10cm 



Buna göre, [AD | kaç cm dir? 

A) 6 B) 7 C) 7,5 D) 8 E) 9 


8. ABC üçgen, m(BAD)=m(DAE)=m(EAC) 
[ EC I =2 1 DE | =2 1 BD | 



Buna göre, 


[AÇJ 

I AB | 


oranı kaçtır? 




A)V2 B)d3 C)2 D) 3 E)2y/3 


1 1 . ABC üçgen, [CD] açıortay, [AB]_L[AC] 
[AE]_L[BC], |EC|=6 cm, |AC|=10cm 

A 



Buna göre, |AD| kaç cm dir? 
A) 3 B) 4 C) 5 


D) 6 


E) 8 




B 

C 



B 

4 D 

C 


Buna göre, |AE| kaç cm dir? 



b 

Buna göre, | AB | 

kaç cm dir? 



A) 3 

B) 4 C) 5 

D) 6 

E) 8 

c 

A) 12 B)10 

C)3gÖ 

D) 9 

E) 4 y/5 

1-B 2-C 

3 -A 4-D 

5-B 

6-C 

7-B 

8-B 9-C 

10-C 

11-C 

12-E 


Geometri Soru Bankası B -]Qg 


b 


ABC üçgen, [AE] ve [AD], A nın iç ve dış açıortaylarıdır, ç 
| EF | = | FD | , | ED | =8 cm ve B, E, D doğrusaldır. J- 



A) 4 B)2y/6 C)6 D)4yf3 E)8 J- 


ABC üçgen, [AD] ve [AE], A nın iç ve dış 
açıortaylarıdır. |AE|=12cm, |AD|=5cm 
| CE ] =8 cm ve B, E, D doğrusaldır. 



Buna göre, |DC|=x kaç cm dir? 


A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 i 
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5 . 


6 . 


ABC dik üçgen, [AB]_L[AC], [BD] ve [DC] açıortay 
[DE]±[BC], | BE |=3 cm, |DE|=2cm 


A 



Buna göre, |EC| kaç cm dir? 

A) 2 B) 5 C) 8 D) 9 E) 10 


ABC üçgen, [AB]±[AC], [BD] açıortay 
[AE] kenarortay, |AE|=9cm, |AD|=3 cm 



Buna göre, |AB|.|DC| çarpımı kaç cm 2 dir? 

A) 36 B) 42 C) 48 D) 54 E) 56 
Geometri Soru Bankası B 


7. ABC üçgen, [AD], [BE] açıortay, [AB]_L[BD] 
[AC]J_[BC], | BE |=4 cm, |DE|=2cm 


10. ABC üçgen, [AD] açıortay, m(ABC)=75° 
m(BCA)=45 D 


■], ABC üçgen, [AN] açıortay, |AB| = |NC| 
|BC|=10cm, |AB| + |AC|=15 cm 


4. ABC üçgen, [BE], [CD] açıortay, j AB | =9 cm 
|AC| = 12cm, |BC|=15cm 



F C 



Buna göre, |AF| kaç cm dir? 


Buna göre, oranı kaçtır? 

|DC| 


A) 1 B)\^2 C)V3 D) 2 E)2y l 2 



Buna göre, |AC| kaç cm dir? 


A) 6 B) 8 C) 9 D) 10 E) 12 



Buna göre, |DF| kaç cm dir? 


A) 3 B) JÎÖ C) 2^3 D) n/Î5 E) 4 


A) 4 B) 5 C) 6 D) 8 E) 9 


S. ABC üçgen, [BN] ve [CN] açıortay, |AB|=2 cm 
| AC | = | BC | =3 cm 



Buna göre, |AN| kaç cm dir? 


A)— B) 1 C)— D)— E) — 

' 2 2 2 2 


1 1 . ABC üçgen, m(BAC)=90°, m(BDE)=90° 

m(DBC)=m(CDE), |BE|=25 cm, |DE|=15cm 



B 25 E C 


Buna göre, | AB ] kaç cm dir? 


A) 20 B) 18 C) 17 D) 16 E) 15 


2. O noktası ABC üçgenin iç teğet çemberinin 

merkezidir. [AB]±[AC], [DE]//[BC], |DO|=3 cm 
ve |OE|=4 cm dir. 



Buna göre, [ BC | kaç cm dir? 


A) 10 B) 12 C) 13 D) 15 E) 17 


5. [BE], ABC nin açıortayı [CE], ACB nin açıortayıdır. 

[AB]±[AC], | BD | = | DC | , |ED|=2 cm 



Buna göre, | AC | — | D C | kaç cm dir? 


A) 1 B) 2 C) 2V2 D) 3 E) 4^2 


9. ABC üçgen, [AB] açıortay, [BH]_L[CH] 
| AD | =4 cm, | AC [ = | DC | =6 cm 



Buna göre, |BH| kaç cm dir? 


A)4 42 B)6-j2 C)8-j2 D) 6 E) 8 


12. ABC üçgen, [AB]1[BC], [AB]//[DF], [DE]//[BC] 

|AB|=5cm, |BC|=12cmve D noktası iç açıortaylann 
kesim noktasıdır. 



Buna göre, DEF üçgeninin çevresi kaç cm dir? 


A) 9 B) 10 C) 12 D) 13 E) 15 


3. ABC üçgen, [AD] açıortay, |BE| = |BD[ 
m(ADE)=45°, | DC | =3 cm, |AC|=6cm 



D 3 C 


1-C 2-A 3-C 4-D 5-E 6-D 7-C 8-D 9-C 10-B 11 -D 12-D 


Buna göre, |EC| kaç cm dir? 


A) 4^ B) A42. C) 6%/2 D) 5 E) 6 


6. ABC üçgen, [AD] açıortay, | AB | =6 cm 
| AC |=12 cm, m(BAD)<45°, |AD|=xcm 



Buna göre, x in kaç farklı tamsayı değeri vardır? 


A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 


Geometri Soru Bankası B 
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Üçgende Açıortay/ 4 


7. ABC üçgen, [BD] açıortay, |AD|=a cm, |DC|=b cm 1 10. ABC üçgen, [AD], [DE] ve [CE] açıortay 

Çevre(ABC)=(a 2 -b 2 ) cm £ |AC|=5 cm, |AB|=8 cm 



Buna göre, |BC| kaç cm dir? £ 

A) ab-b 2 -b B)a 2 +ab-b C) b 2 -ab-a £ 
D) b 2 +ab-b E) ab+a-b 


8. ABC üçgen, |AD| = |AE|, |DF| = [FE|, |AB|=6 cm 1 
|AC|=8cm, |BC|=7cm 

b 

A 7 

/Nc 


B F C 

Buna göre, A ile F arasındaki uzaklık kaç cm dir? 

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 


9. [AH] açıortay, [AH]J_[BC], [AB]//[DC], 3|AB|=4|AD| 

A 



Buna göre, oranı kaçtır? 

HC 



Buna göre, |DC| kaç cm dir? 


< C,| 


1 1 . ABC üçgen, [AD], [CB] açıortay, [AD]_L[DC] 
|AB|=9cm, |AC|=24cm 
A 



Buna göre, |DC| kaç cm dir? 

A) 16 B) 18 C) 20 D) 24 


E) 25 

j 


S 12. ABC üçgen, [AB]_L[BC], [BE]_L[AC], |BD|=3 cm 
I DC 1=5 cm 



B 3 D 5 C 

Buna göre, |FE| kaç cm dir? 


1-C 2-B -3-D 

Geometri Soru Bankası B 


D) 3 

E) 4 

“ 

A) 2 

B) f 






5-B 

6-B 

7-A 

8-D 

9-B 


9-B 10-E 11-C 


s Açıortay / s 

1. ABD üçgen, [AB] açıortay, |BC|=6 cm 
| AC | = | DC| =4 cm 



B 6 C 4 D 

Buna göre, | AD | kaç cm dir? 


A) 6 B) - 


C) 7 D) 5 E) 


2. ABC üçgen, [DC]_L[BC], |DC|=3 cm 
| BC | =4 cm, m(DCA)=45° 



B 4 C 

Buna göre, [AD | kaç cm dir? 

A) 6 B) 7 C) 10 D) 12 


3. ABC üçgeninde, A köşesine ait iç ve dış açıortaylar 
çizilmiştir. |BE|=4 cm, |EC|=3cmve 
B, C, D doğrusaldır. 



B 4 E 3 C 
Buna göre, [ BD [ kaç cm dir? 

A) 7 B) 14 C) 18 


E) 28 £ 


Test / 33 

4. ABD üçgen, [AE] ve [AC] sırası ile A açısının iç ve dış 

açıortaylarıdır, j j = — ve B, D, C doğrusaldır. 

AD 2 a 



Buna göre, 1 1 oranı kaçtır? 

I BC I 


4 4 

A) - B) - 

7 ' 9 


5. [AD] ve [AE], Anın iç ve dış açıortaylarıdır. 
|AB|=12cm, |AC|=8cm, |BD|=6cm 

J 


B 6 D C E 

Buna göre, |BE| kaç cm dir? 

A) 20 B) 24 C) 25 D) 28 E) 30 


6. BCE üçgen, [BF] iç açıortay, [BD] dış açıortay 
I BF | = ] BD | , |FE|=2 cm, |CF|=3 cm 
ve C, E, D doğrusaldır. 

A, 



C 3 F 2 E D 

Buna göre, | BD ] kaç cm dir? 

A) 8 B) 6\/2 C) 9 D)3/Ö E)4n/6 
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7. [AD], BAC nin açıortayı, [AE] 1 [AD], [ BD | =1 cm 

|CD|=2 cm 



E B 1 D 2 C 

Buna göre, |EC| kaç cm dir? 


A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 6 ğ 


10 . ABC üçgen, [CEn[CB] = {C>, | AB | =20 cm 
| AD |=4 cm, m(EAB)=m(BAD)=m(DAC) 



B D C 

Buna göre, |AC| kaç cm dir? 


A) 4 B) 5 C) 6 D) 8 E) 10 


8. ABC üçgen, [BKn[BC]={B>, |CA| = |CE| 
m(BAD)=m(DAE), m(EAC)=m(CAİ<) 
|AD|=4cm, |DE|=2cm 



B D 2 E C 



Buna göre, |BD| kaç cm dir? j? 

'ç 

A) 5 B) 6 C) 8 D) 9 E) 10 ğ 


e- 


11 . ABC üçgen, [AEn[BC]={C>, m(ACD)=m(BCE) 
|AD|=12cm, |DC|=8cm, |BC|=24cm 



9. ABC üçgen, [AD], [EB] açıortay, |AB| = |EC| 
|AE]=24cm, |ED|=25 cm dir. 



Buna göre, j AB | kaç cm dir? 


1 2. ABC üçgen, [AE] J_ [BC] , [AD] J_ [AC] 

m(BAD)=m(DAE), |BD|=5cm, |DE|=3 cm 
A 



B 5 D 3 E C 

Buna göre, |EC| kaç cm dir? 


A) 36 B) 48 C) 60 D) 64 E) 72 1 A) 8 B) 10 C) 12 D) 15 E) 18 
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Buna göre, Alan(ABC) kaç cm 2 dir? 

A) 4 B)4>/3 C)4+4%/3 D)8 E)8 +2n/3 



ABC üçgeninde O iç teğet çemberin merkezidir. 
m(BAC)=60°, |BO |=2V3 cm, |CO|=4cm 



Buna göre, Alan(BOC) kaç cm 2 dir? 

A)4x/3 B)4V2 C)6V2 D) 6 E) 4 
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'^yeğende Açıortay / 7 


Test / 55 


•j ABC üçgen, [AD]_L[AC], m(BAD)=45° 
|AD| =6 cm, |AC|=15 cm 



B D C I 

Buna göre, Alan(ABD) kaç cm 2 dir? 

A) 20 B) 24 C) 25 D) 28 E) 30 ; 


4. ABC üçgen, [BD], [CD] açıortay, [AB]1[AC] 
[DH]±[BC], j BH | =3 cm, |HC|=4cm 

A 



B 3 H 4 C 

Buna göre, Alan(ABC) kaç cm 2 dir? 

A) 6 B) 8 C) 12 D) 14 E) 15 


2. ABC üçgen, [AD] açıortay, [BE]_L[AC] 

4 1 BD | =5 1 DC | , | AB | = 1 2 cm, |BE|=9cm 
A 



B D C 


Buna göre, Alan(ABD) kaç cm 2 dir? 

A) 24 B) 27 C) 30 D) 32 


3. ABC üçgen, [AD] açıortay, |AB|=6cm 
|AC|=10cm, |DC| =5 cm 
A 



B D 5 C 


Buna göre, Alan(ADC) kaç cm 2 dir? 

A) 10 B) 12 C) 15 D) 16 


5. ABC üçgen, m(ADC)=2.m(CAD) 

| AD l =5 cm, |AB| = |BD|=6,5 cm 
A 



j? Buna göre, Alan(ADC) kaç cm 2 dir? 

1' A) 56 B) 50 C) 48 D) 45 E) 40 

E) 36 İ 



Buna göre, Alan(BOC) kaç cm 2 dir? 


E) 18 
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7. ABC üçgen, [AB]_L[BC], [AC]_L[CD], [AD] açıortay S 10. ABC üçgen, [AB]1[AD], [AD]_L[DC] 

|AE|= 6 cm, |ED|=4cm i' [CB] açıortay, |EB|=2|EC|. |CD|=3 cm 



Buna göre, Alan(AEC) kaç cm 2 dir? ~ 

A) 6 B) 9 C) 12 D) 15 E) 18 1 


A)2n/3 B)3j3 C) 4^3 D)6n/3 E) 9 V 3 


8 . ABC üçgen, [AD] iç açıortay, [CD] dış açıortay 
|BD|= 6 cm, |DC|= 8 cm 


A 



D 


Buna göre, BDC üçgense! bölgesinin alanının t . 
en büyük tamsayı değeri kaç cm 2 dir? 

Ç 

A) 20 B) 21 C) 22 D) 23 E) 24 1 


1 1 . ABC üçgen, [AB]_L[AC], [AH]_L[BC], |ND| =5 cm 
m (BAN) = m (NAC) , |BD| = |DC|, |HN|=3cm 

A 



B H 3 N 5 D C 

Buna göre, Alan(ABC) kaç cm 2 dir? 

A) 40 B) 48 C) 56 D) 60 E) 72 


9. ABC üçgen, m(BAD)=2.m(DAC), |BD|= 6 cm 
|AC|=10cm, |DC|=5cm 

0 

B 6 D 5 C 

Buna göre, Alan(ADC) kaç cm 2 dir? 



12. ABC üçgen, m(ADB)=m(EDC), |AD|=24cm 
|DE[=15cm, |EC|=25cm 



Buna göre, Alan(DEC) kaç cm 2 dir? 
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Buna göre, |BC| nin |EC| ye oranı kaçtır? 


[BK_L[BL, [AD], [CD] açıortay, | AB | =3 cm 
| BC | =4 cm 



Buna göre, |AD| 2 - |DC | 2 ifadesi kaç cm 2 dir? 


A) 3 B)| C) 4 D) — E) S 


A) 5 B) 6 C) 8 D) 10 E) 12 


i- 


2. ABC üçgen, [AB]_L[AC], [BO], [CO] açıortay 
|AO|=2V2cm, |AB|= 6 cm 

A 



Buna göre, |CO| kaç cm dir? 



A) 6 B)2VÎÖ C) 3 V 5 D) 7 E) 5\İ2 - 


ABC üçgen, [AD] açıortay, [AD]J_[BD], [DE]//[AC] 
| AB |=6 cm, |DE|=4cm 


A 



C 

Buna göre, |AC| kaç cm dir? 

A) 8 B) 10 C) 12 D) 14 E) 16 


3. ABC üçgen, [AN] açıortay, m(ABC)=2.m(ACB) 
| AB | =4 cm, | BN | =3 cm 
A 



B 3 N C t 

Buna göre, |AC| kaç cm dir? İ 

A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 1 


6 . ABC üçgen, FK doğru, [BD], [CE] açıortay, [BD]_L[AD] 
[CE]_L[AE] ve ABC üçgeninin çevresi 16 cm dir. 

A 



F B C K 

Buna göre, D ile E noktaları arasındaki uzaklık kaç 
cm dir? 

A) 5 B) 6 C) 8 D) 10 E) 12 
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Üçgende Açıortay / , 


7. ABC üçgen, m(BAH)=m{DAC) 

m(BAN)=m<NAC)=45“, |BH|=2cm, |HN|=3 cm 


A 



A) 5 B) 6 C) 8 D) 10 E) 12 


Test / sq 

10 . ABC üçgen, [AC]-L[BE], [AD]J_[BC], | FC | =2 1 | 
m(ECF)=m(FCD), |FD| = %/3cm 




Buna göre, |AB| kaç cm dir? 


8- ABC ikizkenar dik üçgen, [AB] 1 [BC] , [AC] _L [BE] 
| AB | = [ BC | , [AD] açıortay, |CD|=2cm 


A)x/2 + V6 B)V6-x/2 C) \/6 - 73 

D)2n/6-2n/2 E)2n/6-n/3 



A) 


371 


B) n/2 C) 


2^2 


D) 


E)1 


Buna göre, |BC| kaç cm dir? 

A) 12 B) 16 C) 18 D) 20 E) 24 


8- [AC] 1[BC], [BD] açıortay, |BE| = |ED| 
| AB | =5 cm, | BC | =3 cm 

A - 



Buna göre, |CD| kaç cm dir? 


12 . ABC üçgen, m(DAC)=60°, |AB|=8 cm 
| BD | =7 cm, | AD | =3 cm 

A 



Buna göre, ]DC| kaç cm dir? 


A) 3 

B) 4 

C) 372 

D) 5 

E) 376 1 

A) 3 

< 


D) 4 


1-C 2-B 

3-C 

4-A 

5-D 

6-C 7-D 

8- E 

9-C 

10-A 

11-B 

1 2-E 
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3. ABC üçgen, [BE] ve [CD] kenarortay 
|BF| + |FC|=18 cm 


ABC üçgen, |AE| = |EB|, |BF| = |FC| 
| AF j = 18 cm, |CE|=21 cm 


Buna göre, |GC| + |GF| toplamı kaç cm dir? 


Buna göre, |BE| + |CD| kaç cm dir? 


ABC üçgen, [BD] ve [AF] kenarortay, m(BKA)=90' 
1 AB | =6 cm 


G, ABC üçgeninde kenarortayların kesim noktasıdır. 
|GE|=n cm, |GD| = (n+2) cm, |GB|=(n+3) cm 


Buna göre, |KC| kaç cm dir? 


Buna göre, ]AG| kaç cm dir? 


A 

lX\ 

/ n+3/ 

r \ 


\rH-2 \ x 
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Üçgende Kenarortay / ı 


Test / 57 


5. ABC üçgen, [BD] kenarortay, |AG|=2|GE| 
[ CF |=18 cm 


A 



Buna göre, |GC| kaç cm dir? ğ 

b 

A) 6 B) 8 C) 10 D) 12 E) 16 î 


8. G, ABC üçgeninde kenarortayların kesim noktasıdır, 
[BE] n [CD]={G}, |BE| = |CD|, |AB|=17 cm 
| BC |=16 cm 



Buna göre, |AG|=x kaç cm dir? 

A) 4 B) 6 C) 8 D) 10 E) 12 


6. G, ABC üçgeninde kenarortayların kesim noktasıdır, 
i BG | = | GC | , |BC|=24cm, |AG[=6cm 



A) 13 B) 1 5 C)'\2sl2 D)20 E)25 


9. ABC üçgeninde G kenarortayların kesim noktasıdır. 
A, G, D ve C, G, E doğrusaldır. 

[GE] açıortay, |GC|=12cm, [DG|=5cm 


A 



Buna göre, |AB| kaç cm dir? 

A) 10 B) 12 C) 15 D) 16 E) 18 


7. ABC üçgeninde [BG] açıortay, 1 10 ‘ ABC üçgeninde kenarortayların kesim noktası G, 

G kenarortayların kesim noktası, ~ açıortayların kesim noktası K dır. 

A, G, D noktaları doğrusal ve | AB | =6 cm dir. - |AB|-30cm, |CD| = 18cm 



2-C 3-B 4-D 5-D 6-B 7-D 8-D 9-D 10-B j 




M | cn 



3. G, ABC üçgeninde kenarortayların kesim noktasıdır. 
m(ÂBC)=90°, |AE|=6 cm, |CD|=8cm 


A 



B E C 

Buna göre, |AC| kaç cm dir? t . 

A) 2^5 B)3V5 C)4j5 D) 5 E) 10 o 


6. ABC dik üçgen, [BA] 1 [AC], [ED] X [BC] 

1 BE 1 = /\l cm , |DE| = 2%/2cm 

G, ABC üçgeninde kenarortayların kesim noktasıdır. 



B D C 

Buna göre, [AG| kaç cm dir? 

A) 4 B) 3 C) 2 D) | E) 1 


etri Soru Bankası B 



ABC üçgeninde G kenarortayların kesim noktasıdır. 

[AD]n[BE]={G}, m(ABC)=m(BGb)=90° 11- ABC üçgen, |AF| = |FC|, |BD| = |DC| 

| AB | =6 cm b |AC|=4|GD|, |AB|=10cm 


A t A 



Buna göre, |AC| kaç cm dir? 

~ A)2-j3 B)T\5 C)4 D)3y[2 E)2^5 

A) 6 42 B)6 %İ3 C)8\İ2 0)8^3 E) 1 0 | 


s 


9 . G, ABC üçgeninde kenarortayların kesim noktasıdır. 
[BF]n[CE]={G}, m(BAC)=90' > , |CE|=9cm 
|GF|=4 cm 


A 



B C 

Buna göre, |BC| kaç cm dir? 


12. ABC üçgen, m(BAC)=90°, [BD] açıortay 
[AE] kenarortay, |AD|=3cm, |DC|=5 cm 



Buna göre, |FE| kaç cm dir? 


-İ 7 9 1 R oc 

A)2^5 B)4V5 C)10 D)5-JĞ E)6^5 t- A) 5 8)2 C) 5 D) TT E) TT 
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Test / S9 


ABC dik üçgen, [AB]±[BC], |AG|=10cm 
| BC |=18 cm, G kenarortayların kesim noktasıdır. 


A 



un — — — - 

B 18 C 

b 

Buna göre, |AB[ kaç cm dir? 

A) 8 B) 9 C) 10 D) 12 E) 13 


4. ABC üçgen, [AE] _L [CD] , | AD | = | DB | =3 cm 
|BE|=|EC|=4 cm 



B 4 E 4 C 

Buna göre, |AC| kaç cm dir? 

A) 2V5 B)2j6 C) 5 D) 2^7 E) 6 


2 ABC üçgen, [AB]J_[BC], [GD]X[BC], m(BCA)— 30° i 

| GD |=2 cm, G noktası kenarortaylann kesim noktasıdır. £ 5 . 


A 



B D C S 

Buna göre, |AC| kaç cm dir? " 

A) 8 B) 10 C) 12 D) 16 E) 20 - 


3, ABC üçgeninde G kenarortayların kesim noktasıdır. j? 

[BD]1[CE], |AG|=9 cm £ 

A 1 



Buna göre, |BC| kaç cm dir? £ 

A) 2 B) 3 C) 4 D) 6 E) 9 b 


ABC dik üçgen, [BE] kenarortay, |AD| = |DC| 
| BF | =4 cm, | AB | =5 cm 


A 



Buna göre, |BC| kaç cm dir? 

A) 8 B)V69 C) 6%/2 D) 5^3 E)9 


ABC üçgen, [AE]X[BD], [ AC | — ] BC | , |AD|-|DC| 
| BE 1 = | EC | , |AF|=6cm 


A 



Buna göre, |BC| kaç cm dir? 

A) 6 B) 6\/2 C) 6^3 D) 6 -J5 E) 8 


Geometri Soru Bankası B 



7 . ABC üçgeninde G kenarortayların kesim noktasıdır. 
[BF]_L[EC], | AB | = 1 2 cm, |AC|=16cm 
A 



B N C 


Buna göre, |AN| kaç emdir? 

A)S B)2j5 C)3yf5 D)4\fE E)6Vö 


10. ABC üçgeninde G kenarortayların kesim noktasıdır. 
[GH]±[BC], [BD] açıortay, |AB|=15cm 
| AC [=18 cm 


A 



B H C 

Buna göre, |GH| kaç cm dir? 

A) 2,4 B) 2,8 C) 3,2 D) 4,5 E) 4,8 


11. G, ABC üçgeninde kenarortayların kesim noktasıdır. 



Buna göre, [BC| kaç cm dir? S 

12. G, ABC eşkenar üçgeninin kenarortayların kesim 
noktasıdır. [GE] // [BC] , | EG I =4 cm 

A) 12 B) 15 C) 18 D) 20 E) 24 1' 


A 



Buna göre, |GD| kaç cm dir? 


A)3^5 B)5n/ 5 CJIO^ t- 

D) 12%/¥ E) 15^5 j. A) 2 B)2-j3 C) 3%/3 D) 4 E)4a/3 
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ABC üçgeninde G kenarortayların kesim noktasıdır. 
[DE]//[BC], |HG|=3 cm 


A 



4. ABC üçgeninde G kenarortayların kesim noktasıdır. 
[AE]n[CD] = {G}, [AB]_L[BC], |GF| = |FC| 

|AC| =36 cm 


A 



Buna göre, |AH|-|GF| kaç emdir? 


Buna göre, |FE| kaç cm dir? 


A) 3 B) 4 C) 6 D) 8 E) 9 £ 


A) 4 B) 6 C) 8 D) 9 E) 12 


2 . 


ABC üçgen, [BD]rı[CE]={N}, [AH]_L[BC] 
m(BAH)=m(HAC), |AE| = |EB|, |AH|=30cm 



Buna göre, |NF| kaç cm dir? 


A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 


'Ç 

- 5 . ABC ve ADK üçgen, [EC] // [DK] 

1 | GF 1 = | FD | , | EC | =21 cm 

£ G, ABC üçgeninin kenarortayların kesim noktasıdır. 


A 



A) 16 B) 21 C) 24 D) 28 E) 30 


3 . ABC üçgeninde G kenarortayların kesim noktasıdır. 
[AB] -L [AC] , | BC | = 24 cm 

A 



B D C 

Buna göre, |FE| + |DG| toplamı kaç cm dir? s 

A) 20 B) 18 C) 16 D) 14 E) 12 £ 


6 ABC üçgeninde G kenarortayların kesim noktasıdır. 

I AC | I BC I 

[AB] X [AC] , [GF]//[BC], |EF|=4 cm, ~- = -g- 



Buna göre, |AG| kaç cm dir? 

A) 8 B) 10 C) 12 D) 15 E) 18 
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Test/ 01 


-) ABD üçgen, |BC| = |CD|, |AB |=3 cm 
| AC | =4 cm, |AD| =6 cm 


4, ABC üçgen, |AE| = |EB|=6 cm 
| AD| = | DC| =3 cm, [BF|=8cm 




Buna göre, |BD| kaç cm dir? 


B 8 


Buna göre, |AF| kaç cm dir? 


A) 5 B) n/26 C)3 n/3 D) 2 Tf E) JHĞ 


A) %/Î3 B)^26 C) 2-J26 

D) 3 \/26 E) 4n/26 


2. ABC üçgen, | AB | = | AD | , | BD | =5 cm 
| DC | =5 cm, |AC| =10 cm 



B 5 D 5 C 


Buna göre, |AD| kaç cm dir? 


■ç 5. ABC üçgen, |BD| = |DE| = |EC|, |AD|-4cm 
İ |AE|=6 cm, |AB| 2 +|AC| 2 =88 cm 2 



B D E C 


Buna göre, |BC| kaç cm dir? 


A) 5 B)4n/2 C) 6 D)3n/5 E) 5 n/2 


A) 6 B) 9 C) 12 D) 15 E) 18 


3. G, ABC üçgeninin kenarortayların kesim noktasıdır. 
|AB| 2 +|AC| 2 +|BC| 2 =160 cm 2 



Buna göre, |AD| 2 + |BE| 2 + |CF | 2 toplamı kaç cm 2 
dir? 


| BE | = | ED | , |AB| = |AE|=4 cm, |AD| = |BC|=6 cm 
|DC|=8 cm ve B, E, D doğrusaldır. 



Buna göre, |CE| kaç cm dir? 


A) 60 B) 90 C)100 D) 120 E) 150 1 A) 2n/Tû B) 8 C)10 D) 12 E)4n/ÎÖ" 
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4. ABC üçgen, [BD] açıortay, | BE | = | EC | 
|AB| = |DC|=8 cm, |AD|=4cm 


-j _ q i ABC üçgeninin kenarortayların kesim noktasıdır. 
|AB| = |GC|=10cm, |BG|=6cm 
A 



Buna göre, ABC üçgeninin [BC] kenarına ait 
kenarortay uzunluğu kaç cm dir? 


A) 12 B) 13 C) 14 D) 15 E) 18 I 


2. ABC üçgen, m(BAC)=90°, m(DEC)=90° 
|DC|=2|AD|, | BE | = l EC | 


A 



B E C 


Buna göre, m(AED) kaç derecedir? 

A) 15 B) 20 C) 22,5 D) 30 E) 45 v 

3. ABC eşkenar üçgeninde G noktası kenarortayların 
kesim noktasıdır. [GD]//[AB], |AD| = ^cm 

A t 



B C 


Buna göre, |GC|=x kaç cm dir? 

A) VÎ5 B) 4 C) 5 D) 2^/^5 E) 8 



Buna göre, |BF| kaç cm dir? 

A) 2s/Î4 B) 3^6 C) V58 

D) ^59 E) 2Vl5 


5 . ABC üçgen [AD] , [FK] açıortay , | AE | = | EB | 

| BD | = l DC | , |AC|=9 cm ve C, E, F doğrusaldır. 



B D C 

Buna göre, |KB| kaç cm dir? 

A) 1 B)| C) 2 D)| E) 3 


6. ABC üçgen, [AD] açıortay, |AB| = |AE| = |EC| 
[ DE [ =4 cm 

A 



B D C 

Buna göre, |BC| kaç cm dir? 

A) 8 B) 9 C) 10 D) 12 E) 16 
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7. ABC üçgeninde G kenarortayların kesim noktasıdır. 1 10. ABC üçgen, |AD| 2 +|BD| 2 =26 cm 2 , [BE]n[AC]={E} 


[BE]±[DC], m(DCA)=30°, |AE|=4 cm 


| BD | = | DE | , |AD| = |AE| = |EC|, |BC|=6cm 



Buna göre, | AD | kaç cm dir? 


A) 3 B) VÎ5" C) 4 D) -Jrf E) J\9 



Buna göre, |EC| kaç cm dir? 


A) 2 B) 3 C) 4 D) 2^2 E) 2^6 ! 


8. ABC eşkenar üçgeninde G kenarortayların kesim 
noktasıdır. [GD]1[BC], |AE| = |EG| 

|BD| = |DC[, |EB|=4cm 



1 1 . ABC eşkenar üçgen, ADC ikizkenar dik üçgen 
[AD]±[DC], | BC | =6 cm 

G, ABC üçgeninin kenarortayların kesim noktasıdır. 



Buna göre, |GD| kaç cm dir? 


A)1 B)V2 C) V3 D) 2 E) 2^3 


9- G, ABC üçgeninin K, ABD üçgeninin kenarortayların 
kesim noktasıdır. [AD] açıortay, [ DK| =10 cm 
| DC |—18 cm 



Buna göre, |GD| kaç cm dir? 

A)V3+3 B)V3 + 1 

D)2%/3+3 E 


C) V3 + 2 


E)V2 + V3 


12. ABC üçgen, [AD]±[AC], |BD| = |DC| 
m (E DA) = m (ADC), |ED|=2cm 


B D 18 C 

Buna göre, |AG| =x kaç cm dir? 

A) 8 B) 10 C) 12 D) 14 E) 16 



Buna göre, |BD| kaç cm dir? 


A) 3 B) 4 C) 2^3 D) 4^/2 E) 6 


1'A 2-D 3-A 4-B 5-E 


7-E 8-C 9-E 1 0-E 11 -A 
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Kenarortay / 7 

■\ ABC üçgeninde G kenarortayların kesim noktasıdır. 
3 1 BD | =5 1 AD] , Alan(BDG) = 15 cm 2 



B C 

Buna göre, Alan(ABC) kaç cm 2 dir? 

Ç 

A) 36 B) 48 C) 60 D) 72 E) 84 ğ 


Test / 33 

4. ABC eşkenar üçgen, G kenarortayların kesim noktasıdır. 
[GD]//[BC], 1 GD | =4 cm 
A 



B C 

Buna göre, Alan (ABC) kaç cm 2 dir? 

A) 36 B) 28\İ3 C) 32 J3 

D) 36 V3 E) AO S 


2. ABC üçgen, [BE] kenarortay, [KE]//[BC] 
[BE]n[AD]={F>, |AF| =2|FD| 


A 



Buna göre, BKE üçgensel bölgesinin alanının, 
ABC üçgensel bölgesinin alanına oranı kaçtır? 


ABC üçgen, G kenarortayların kesim noktasıdır. 
[AD], [BE] açıortay, |AB|=6 cm 


A 








Buna göre, Alan(DCEG) kaç cm 2 dir? 


A) 4 B) 3y^3 C) 6 D) 4^3 E) 6^3 


3. ABC üçgeninde D ve E noktaları bulundukları kenar- 
ların orta noktalarıdır. F E [BC], Alan(ABC)=24 cm 2 

A 



B F C 

Buna göre, Alan(DEF) kaç cm 2 dir? j? 

Ç 

A) 12 B) 10 C) 9 D) 8 E) 6 |- 


6. ABC üçgeninde G kenarortayların kesim noktasıdır. 
| BD ] — 2 [ AD | , |BC|=5|BE|,Alan(ABC)=90br 2 



BE C 

Buna göre, Aian(BEGD) kaç br 2 dir? 


A) 39 B) 36 C) 30 D) 26 E) 24 
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Üçgendi e Eesmıort^y / 7 


Test / ©3 
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Üçgende Kenarortay/ s 
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Üçgende Benzerlik / 1 


Test / 


5. m(ABE)=m(BCA), |AB|=4cm, |BE|=5cm 
| AE | = 2 cm 

A 



Buna göre, Çevre(BEC) kaç cm dir? 

'Ç 

'Ç 

A) 19 B) 19,5 C) 20 D) 20,5 E) 21 . 


m(BAD)=m(ACB), |BD| = |DC|, |AB|=8 cm 
A 



Buna göre, |BD| kaç cm dir? 

k)2-JÎ B) 4 V 2 C)6 D)2gÖ E)3^/5 


7. [AB]//[CF], m(AFC)=m(ACB), |AB|=6 cm 

I BE 1=3 cm 



Buna göre, |CF|=x kaç cm dir? 


8 . ABC üçgen, m(ADC)=m(BEC), |AD|=2cm 
|AE|=4cm, |EK|=1 cm, |EC|=3cm 
A 



Buna göre, | KC | kaç cm dir? 


A) 2 B) - 


C); 


D) 


11 


E) 3 


9. ABC üçgen, [CEn[CB]={C}, m(BAE)=m(ADC) 
|BD|=4cm, |DC|=5cm 
\E 


/A 



Buna göre, |AB| kaç cm dir? 

A) 5 B) 6 C) 6,5 D) 8 E) 9 \ 


1 0. ABC üçgen, m(BAC)=m(DBC) 
| AD j = | DC | , | DB | =2 cm 



Buna göre, |AB| kaç cm dir? 


A) 12 B) 12,5 

C) 16 D) 16,5 

• 'Ç 

E) 18 1 

A) 2İ2 B) 2^3 

D) 2-İ3 + 2 E) 2 + 2 V 2 

C) 4 

1-D 2-B 

3-D 4-D 

5-E 

6-B 7- E 8-C 9-B 

To^Â| 


'Üçgende Benzerlik / 2 


Test / (3T 


1. Aşağıdaki nehrin genişliğini ölçmek için bazı ölçümler 
yapılmıştır. m(ABC)=90°, m(BAD)=m(BCA) 

| BD| =4 m, |DC|=5mdir. 

A 



Buna göre, nehrin genişliği kaç m dir? 

A) 4 B) 5 C) 6 D) 8 


2. ABC üçgen, m(BDC)=m(ACE), | AD | =4 cm 
| AC | =6 cm ve B, C, E noktaları doğrusaldır. 



Buna göre, jBD| kaç cm dir? 

A) 4 B) 5 C) 6 


D) 8 


3. ABC üçgen, m(BDC)=m(BEC), [AE|=5cm 
| AD [ =7 cm, |DB|=8 cm 



Buna göre, |EC| kaç cm dir? 

A) 16 B) 12 C) 10 D) 9 


E) 9 


E ) 9 „ 


E) 8 I 
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[AB] _L[AC], m(AED)=m(ABC), )AD|=8cm 
| DE | = 4%/5 cm, |BD|=2cm 
A 



Buna göre, |EC|=x kaç cm dir? 

A) 12 B) 14 C) 16 D) 18 E) 20 


[AE]//[DC], m(EAC)=m(EBD)=90°, |AE|=6cm 
| AB |=4 cm, |BC|=9cm 



Buna göre, |DC| kaç cm dir? 

A) 4 B) 6 C) 8 D) 12 


E) 15 


6. [AB]±[BC], [AC]_L[ED], |AB| =9 cm 

i DE I =3 cm, |DCI=4cm 



Buna göre, |AD|=x kaç cm dir? 

A) 5 B) 9 C)11 D) 12 E) 15 

Geometri Soru Bankası B 
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Üçgende Benzerlik / 2 


Test / 37 


7 . ABC üçgen, m(BAC)=90°, m(DEC)=90° 
I BE 1=14 cm, IEC|=4cm 



Buna göre, |AD| kaç cm dir? 

A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 


E) 9 ş. 


8. ABC üçgen, [DE]J_[BC], [AB]1[AC], |BE| = |EC| 
|AB|=4cm, |AD|=3 cm 
A 



Buna göre, |DE| kaç cm dir? 

A) V3 B) 2-J2 C) 3 %/2 D) n/ö E ) JF 


9 . ABC üçgen, [AE]İ_[BC], [BD]J_[AC], |EC|=10 cm 
|DC|=9cm, | BE |=5 cm 



Buna göre, |AD|=x kaç cm dir? 


. _ AA 

1 0. ABC üçgen, ECB - CAB, | EC | =5 cm 

|EB|=2cm, |BC|=6 cm 



Buna göre, |AC| kaç cm dir? 

A) 7 B) 10 C) 12 D) 15 E) 18 


11. m(ABD)=m(DBC), |AE|=2cm, |BE|=3cm 
| AB |=4 cm, |ED|=5cm, |BC[=6cm 



Buna göre, | DC | =x kaç cm dir? 

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 


12. ABC üçgeninde, |AB|=6cm, |AD|=8cm 
| BD I =4 cm, I DC | =5 cm 



Buna göre, |AC| kaç cm dir? 


E) 6 


*>¥ 

B)8 

3 

22 

D A 

E)7 

Ç 

A) 8 

B) 9 

C) 10 

D) 11 

E) 12 

1-C 2-B 

3-A 

4-C 

5-B 

6-C 7-B 

8- D 

9-C 

10-D 

1 1-C 

12^e] 


Benzeriniz: / 3 


Test / 33 


ABC üçgen, [DE]//[BC], [AD | = 

(2x-2) cm 


ğ 

|BD|=4cm, |AE|=6 cm, |EC| 

=3 cm 



A 



- 

A 



Ç 

2x-2 / \ 

6 


; 


\c 


s 




'£• 

4 / 

\ 3 


s 

B 

c 


M 




b 

Buna göre, x kaçtır? 



ğ 

A) 4 B) 5 C) 6 

D) 7 

E) 8 

~ s 




b 




b 

ABC üçgen, [AB] //[DE], |DC| = 

3 cm, |BE 

| =8 cm 

b 

| EC | =6 cm, |AD|=x cm 







b 

A 



b 

/ 



A 

/ / 

\. 3 


b 




b 

B 8 E 

6 ( 

- 

b 

Buna göre, x kaçtır? 



b 

A) 3 B) 4 C) 5 

D) 6 

E) 8 

s 

ABC üçgen, [DE] // [BC] , = 

|DB | 

=|'I de i= 

6 cm 

r- 

£■ 

A 



1 

D / ® 

\ p 


ç* 




t- 

/ 

\ 


b 

B 

c 


'£ 

Buna göre, | BC | kaç cm dir? 




A) 8 B) 9 C)10 

D) 12 

E) 15 

b 


ABC üçgen, |AD| = |DB|, |AE| = |EC| 
| DE | = (2x— 1 ) cm, |BC|=(3x+6) cm 



Buna göre, |BC| kaç cm dir? 

A) 30 B) 28 C) 24 D) 18 E) 15 


5 . ABC üçgen, [DE]//[BC], |AE|=5cm, |DE|=6cm 

Çevre (ABC) _3 


|EC|=xcm, |BC|=ycm, 


Çevre (ADE) 2 



Buna göre, x+y toplamı kaçtır? 

A) 10 B) 10,5 C)11 D) 11,5 E) 12 


ABC üçgen, [DE] // [BC], |AE|=8 cm 
|AC|=10cm, |BC|=9cm 

A 



Buna göre, [ DE j kaç cm dir? 

A) 7 B) 7,2 C) 7,4 D) 7,8 


E) 8 
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Üçgende BenzeıMz / s 


Test / 7o 


7 . ABC üçgen, m(EDF)=m(BDF), [DE]//[BC] 
| AD | =9 cm, |DB|=6cm, |DE|=6cm 



Buna göre, |FC| kaç cm dir? 

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 


E) 6 


8. ABC üçgen, [BD]n[EC]={K}, [ED]//[BC] 
|KD|=4 cm, |BK|=5cm, |AD|=8cm 
A 



Buna göre, |DC| kaç cm dir? 


A)2 B)| C) 3 D) — 


E) 4 


9- ABC üçgen, ADEF paralelkenar, | BD | =5 cm 
| BE |=4 cm, |EC|=8 cm, Çevre(EFAD)=24 cm 

A 



Buna göre, |AC| kaç cm dir? 


1 0, ABC üçgen, EBFD dikdörtgen, | DG | =6 cm 
| GE | =4 cm ve A, G, F doğrusaldır. 


Jr 



Buna göre, |CF| kaç cm dir? 

A) 10 B) 12 C) 13 D) 15 E) 16 


1 1 . ABC üçgen, [DE] // [BC], [BE] açıortay, | AD | =5 cm 
|BD[=10cm, |DK|=4cm, |AC|=18cm 
A 



Buna göre, |KL| kaç cm dir? 

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 


E) 6 


12. ABC üçgen, [AK] açıortay, [DE]//[BC] 
|DB|=8cm, |DF|=6cm, |FE|=9cm 
A 



Buna göre, |EC| kaç cm dir? 


Ü eğemde Benzeıâik / 6 


Test / 7l 


A) 5 

B) 6 

C) 7 

D) 8 

E) 9 1 

A) 9 

B) 12 

C) 15 

D) 16 

E) 18 

1-A 2-C 

3-B 

4-C 

5-C 

6-B 7-C 

8-A 

9-B 

10-D 

11-C 

12-B 


■j. ABC üçgen, [BA]_L[AC], [AD]_L[BC], [EF]//[AC] 
|AB|=12cm, |ED|=4cm, |DF|=3cm 
A 



Buna göre, |AE| kaç cm dir? 

A) 2,1 B) 2,4 C) 2,6 D) 3,2 E) 3,6 


2. ABCD kare, B, C, F doğrusal, |EC|=6 cm 
| AD [ = 10 cm, [BE]_L[EK], [DF]±[EK] 

A 



Buna göre, |KF| kaç cm dir? 


A) 


32 


32 


3. ABC üçgen, [BF]n[DE]={H}, [DE]//[BC] 
|EF|=2.|FA|=2.|EC|, |DH|=1 cm 



B) 8 C)— D) 14 E) 16 

3 


4. ABC üçgen, [DF]//[BE], [DE]//[BC] 
I AF | =2 cm, ] EC 1=12 cm 


Buna göre, |BC| + |HE| toplamı kaç cm dir? S 

A) 12 B) 14 C) 16 D) 18 E) 20 £ 

İÛ7 



Buna göre, |AC| kaç cm dir? 

A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 20 


5. ABC üçgen, [DE]//[AB], [DF]//[AE], 5|DE|=2|AB| 



Buna göre, oranı kaçtır? 

I BF | 


5 4 8 4 

A >! < c) ^ D) ü 


E) 


10 


21 


6. ABC üçgen, [BF] açıortay, [KF]//[BC], |BK| = |BC| 
| ED | = 1 cm, |KE| = |DC|=4cm 
A 



Buna göre, |AE| kaç cm dir? 

A) 9 B) 10 C) 12 D) 14 E) 15 


Geometri Soru Bankası B 


i AH 


Geometri Soru Bankası B 


üçgende Benzerlik / 6 


Test / Tl 



\ 



Üçgende 


k/7 


Bîr Adım ötesi 


•ftc 


Test / 72 


7. ABC üçgeninde, [AD] açıortay, [AD]_L[BF] 
|BD|=5cm, |DC|=8cm 



B 5 D 


I AF I 


Buna göre, J 1 oranı kaçtır? 

FCI 


A)| B)| C)f D)f 


8. ABC üçgen, [AD]n[BF]={E}, [AD] açıortay 
] AB | = | AC | , 2 1 AE | =3 1 ED | , |AB|=14cm 
A 


E)- 



B D 

Buna göre, |FC| kaç cm dir? 

A) 4 B) 6 C) 8 D) 9 E) 10 


9. ABC üçgen, |AB| = ]AC| =15 cm, |BD| = |DC| 
I DE| =2 1 AE | 

A 


15/ / 

\ LU 

K. H 



B D 

Buna göre, |FC| kaç cm dir? 


10, ABC üçgen, |AD|=2|BD|, |DC|=3|BD| 
A 



B D 
Buna göre, |BC| kaç cm dir? 

A) 5,5 B) 5 C) 4,5 D) 4 E) 3,5 


11. ABC üçgen, |AF|=2|BF|, |AE| = |CD|, |EC| = |BD| 
[AD]n[CF]n[BE]={K} 



Buna göre, oranı kaçtır? 
|BD I 


A) 1 B)V2 C) -J3 D) 2 E) 2^2 


12. ABC üçgen, [AE]n[BF]n[DC]={K}, |AF| = |FC| 
|BK| = |KF|, | BE | =6 cm, [BD|=4cm 
A 



B 6 E C 

Buna göre, |AD| + |EC| toplamı kaçtır? 


Benzeriniz / 8 


Bir A* 


Test / 73 


A) 13 

B) 12 

C) 10 

D) 9 

E) 8 i 

A) 10 

B) 12 

C) 15 

D) 18 

E) 20 

1-C 2-C 

3-D 

4-B 

5-B 

6-C 7- A 

8-C 

9-B 

10-D 

11-B 

1 2-E 
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1 . 


ABC dik üçgen, [AB]_L[BC], |AD| = |DC| 
|CE|=2cm, | BE |=4 cm, |AB|=8cm 

C 


4. ABC üçgen, [BD] açıortay, [AD]_L[BD], [DE]//[BC] 
| AB | =7 cm, |BC| =15 cm 
A 



A 8 

Buna göre, |DE| kaç cm dir? 


A)/İ7 B)3\[2 0)2^5 D) -J2A E)2^6 


2. ABC üçgen, |AE| = |EC|, |AD |=5 cm 
|DB|=1 cm, | BC | =4 cm, |DE|=2cm 

A 





B 4 

Buna göre, |EC| kaç cm dir? 

A)VÎ9 B) 2V5 C)2V6 D) 5 E) 2 a/7 


3. [AH] açıortay, [AH]±[CD], [AD]//[BC] 
3 1 AB 1=2] AD | , |HD|=6cm 
A 



C H 6 
Buna göre, |HC| kaç cm dir? 


A) 1 B) - 


C) 2 D) : 


E) 3 



B 15 

Buna göre, |DE| kaç cm dir? 


A) 2 B) 3 


C) 4 


D) 5 


5. ABC üçgen, |CE|=2|AE|, |AD|=3 cm 
| DB | =2 cm, |BC|=4cm, m(ABC)=60° 
A 



6. ABC üçgen, m(ABC) =60°, |CD|=2|AD| 
|AB| = |EC|=6 cm, |BE|=9cm 
A 

,D 

6/ 



E) 6 


B 4 C 

Buna göre, m(ADE) kaç derecedir? 

A) 60 B) 45 C) 30 D) 22,5 E) 15 
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B 9 E 6 C 

Buna göre, |DE| kaç cm dir? 

A) 2^3 B) 3^/3 C) 4%/3 D) 4 E) 5 
Geometri Soru Bankası B 



ABC üçgeni DEF üçgenine benzerdir. 
| AK) =2 cm, |DL|=3cm 


4. ABC üçgen, [AC]_L[DE], [AB]X[BC], |CE|-|EB| 
| DC | =3 cm, | AD | =5 cm 




B " K " C E 


Buna göre, ABC üçgeninin çevresinin DEF üçgeni- 
nin çevresine oranı kaçtır? 


A)f < C|| □>§ E, i 



Buna göre, |DE| kaç cm dir? 


A)j2 B )J3 C) 2 D) 2 Jî E)3j2 


[DN] ve [CK] açıortay, m(E)=m(A), m(F)-m(B), 

Çevre(DEF) _ 3 cm, |CK|=2xcm 

Çevre(ABC) 4 


5. ABC üçgen, [AB]1[AC], [BC]1[CD], [AC]1[DE] 
| AB |=12 cm, |AC| =15 cm, |EC|=3 cm 



Buna göre, x kaçtır? 



Buna göre, |DE| kaç cm dir? 


A) 2 B)| C) 3 D) 


A) 4 B)~ 


C) 7 - D)Ş 
2 4 


3. ABC üçgen, [AD]1[BC], [AC]X[BE], | DC | — |EC| 
| AFj =5 cm > I FD| =3 cm 



6. ABC üçgen, [BE]1[AC], [CD]1[AB] 
|AE|=3|EC|, |AEİ + 1EC1 = |BD| 



Buna göre, [BC) kaç cm dir? 


Buna göre, m(BAC) kaçtır? 


A) 8 B) 10 C) 12 D) 13 E) 15 


A) 30 B) 45 C) 60 D) 67,5 E) 75 


Geometri Soru Bankası B 



Üçgende Benzeriniz / 9 



Test / T4 


ABC üçgen, [AC]1[KE], [AB]_L[KF], [BC]X[KD] 
|BF|=2cm, |AE|=1 cm, |DC|=4cm 
I AF | = | BD | = 1 EC 1 



D 4 


Buna göre, |BD| kaç cm dir? 


10. ABC üçgen, [AB]_L[AC], [BC]X[DC] 

| BC | = | DC | , |AB| =7 cm, |AC|=12cm 



Buna göre, |AD| kaç cm dir? 


A)'/ö B) sf6 C)V7 D)2V2 E) ^3 


A) 9 B) 10 C) 12 D) i: 


ABC üçgen, [AD]n[BE]={K}, |AE| =6 cm 
|EC|=9 cm, |BE| =16 cm, Alan(ADC)=Alan(BEC) 


11. ABC üçgen, [AB]X[BC], |BC|=2|AB| 
m(ÂDİ3)=45°, |DC|=4 cm 



Buna göre, |BK| kaç cm dir? 


A) 6 B) 7 G) 8 D) 9 E) 10 


9. ABC üçgen, [DB] açıortay, [FE]//[BC] 

Alan(BFE)=9 cm 2 , Alan(BEC)=15 cm 2 , |DC|=6 cm 




Buna göre, A!an(ABD) kaç cm 2 dir? 


A) 8 B) 10 C) 12 D) 


12. [AB] X [BC] , [BD] X[DC], |AB| = |BC| 
| AD | =1 5 cm, | BD (=12 cm 



Buna göre, |AD| kaç cm dir? 


Buna göre, Alan(BDC) kaç cm 2 dir? 


A) 8 B) 9 C)10 D) 12 E) 15 1 


1-A 2-E 3-B 4-B 


Geometri Soru Bankası B 


A) 12 B) 18 C) 24 D 


8-E 9-B 1 0-D 1 



3. ABC üçgen, [AB]X[BC], |CE| = |EB|, |AC|=10cm 
| AB | =8 cm ve AEC üçgeninin AE doğrusuna göre 
simetriği AEK üçgenidir. 


C 



6. ABC üçgen, m(ÂBD)=m(DBC)=m(CBE) 

[AC]//[BE, |AC|=8 cm 



Buna göre, | AB | .(| AB | + 1 BC |) çarpımı kaç cm 2 dir? 
A) 16 B) 24 C) 32 D) 40 E) 64 
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•Nj I Oû 


T<3SÎ / 1/(3 


ABC üçgen, [AD] X[BC], |AB| = |BD|=2 cm 
| BEj =1 cm, | EC | =3 cm 


4. AEC üçgen, [AE]_L[DC], [AE]X[BE], m(ACD)=m(BAE) 
| AD |=4 cm, |DC|=8cm, |BE|=6cm 



Buna göre, m(DAC)+m(ADE) kaç derecedir? 


A) 60 B) 75 C) 90 D) 105 E) 120 



Buna göre, | EC | kaç cm dir? 


A) 6a/3 B) 8\[2 C)BS D) 10^2 E) 10 


2. ABC üçgen, [AB] X [BC] , 2 1 DC | =7 1 AD | 
m(DEB)=30°, |AB|=18cm 



C E 


Buna göre, |DE| kaç cm dir? 


A) 14 B) 18 C) 21 D) 24 E) 28 - 


5 . ABC üçgen, [AC]//[DE], m(ADC)— m(CDE) 
2 1 CE | =3 1 EB | , |AD|=10cm 



10 D 


Buna göre, |DE| kaç cm dir? 


A) 4 B) 5 C) 6 D) 8 E) 9 


3 . ABC üçgen, [AB]X[DB], m(EDB)-m(CAB) 
| DC| —3 cm, |CB|=4 cm, |AB|=8cm 



D 3 C 4 B 


Buna göre, |DE| kaç cm dir? 


A) V5 B) 2-j5 C) - 


[AB]//[EF]//[DC], [AL]n[DK] = {E}, |DL| = |LC| 
|AK|=4cm, |KB|=1 cm, |BF|=2|FC| 



F C 


Buna göre, |EF| kaç cm dir? 


A) 4,5 B) 4 C) 3,5 D) 3 E) 2 


Geometri Soru Bankası B 



V u 


7. m(ABF)=m(FB~G)=m(GBC), [BF]l[FG], [AC]//[FG] 
| DF | =4 cm, |BD|=6cmve |BC|=10cm 


10, [AF] açıortay, m (ÂBE) = m ( BCA) , |AD|=4 cm 
|BF|=6cm, |DF|=2 cm 



Buna göre, |AD| + |FG| toplamı kaç cm dir? 


A ) 6 B )7 C) 8 D) 9 E) 10 



Buna göre, |FC| kaç cm dir? 


A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 12 


8. ABC üçgen, [AB]±[BC], |DE| = |EC|, |AE|=2|EC| 
| AB |=9 cm, |BD|=4cm 



9 | - 


B 4 D 


t 11- ABC üçgen, m (ABD) = m ( C BE) , m(BAC)=60° 
t- [AD|=3cm, |DC|=7cm, |AB|=8 cm 


Buna göre, |AE| kaç cm dir? 


A) 9 B) 10 C) 12 D) 13 E) 15 



Buna göre, [DE| kaç cm dir? 


a 'T < c >f °>Tf 


9 . ABC eşkenar üçgen, [AB]1[GE], m( DFE)=60° 
|BF|=2cm, |EC|=4cm 



B 2 F 

Buna göre, |GD| kaç cm dir? 


12 . ABC ve ADE birer eşkenar üçgen 
|BD|=5cm, |DC|=3cm 



B 5 D 3 C 

Buna göre, |DF| kaç emdir? 


A) 2 B)3 C)V3 D)2İ2 E)2İ3 


A)Ş B)H1 cjil D) 21 E) — 
4 5 1 8 1 10 ‘ 11 


— — — 4 ~ B 5 ~ A 6 - p 7 -C 843 9İ ÎÖİ VCA 1243 


Geometri Soru Bankası B 





159 


Geometri Soru Bankası B 



’ltcğend© Benzeşlik / 13 


Test / 7B 


■j Bir ABC üçgeninin kenar uzunlukları 2 kat artırılır ise z 
alanı 1 6 cm 2 artıyor. j? 

Buna göre, Alan(ABC) kaç cm 2 dir? İf 

C 

A) 1 B) 2 C) 4 D) 8 E) 9 1 


2. ABC, DEF ikizkenar dik üçgen, m(ABC)=m(DEF)=90° 
|AD|=1 cm, |DF|=2 cm, |FC|=3cm 


4. AED, DFC ve ABC eşkenar üçgendir. 

ADE üçgeninin çevresinin BFDE dörtgeninin çevre- 
sine oranı — tır. 



B F C 


Buna göre, AED üçgensel bölgesinin alanının, 
DFC üçgensel bölgesinin alanına oranı kaçtır? 



Buna göre, 


Alan (DEK) 
Alan(ABC) 


oranı kaçtır? 


3. ADE ve ABC eşkenar üçgen, ADE üçgeninin çevresi- 1 



B C 


Buna göre, ADE üçgensel bölgesinin alanının, 
ABC üçgensel bölgesinin alanına oranı kaçtır? 







A)I < C) İ E) A 

6. ABC üçgen, m(ABC)=m( DEC), |DE|=4cm 

Alan(ABDE) 5 
Alan(DEC) 4 



B D C 

Buna göre, |AB| kaç cm dir? 

A) 4 B) 5 C) 6 D) 8 E) 9 
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7. ABC üçgen, [DF]//[BC], [BF]n[AC]={K> 

- an(EKF) = — , |EF|=3|ED| 

Alan(BKC) 16 1 1 1 



Buna göre, \ 7 oram kaçtır? 

AE 


1 10. ABC üçgen, [AD]n[BE] = {F}, |AE|=6 cm 

1 I EC | =9 cm, |BE|=8 cm, Alan(BDF)=Alan(AFE) 

Ç 

A 



B D 

Buna göre, |FE| kaç cm dir? 


A) 2 B)| C) 3 D) — 


C) 1 D) ■ 


8, ABC eşkenar üçgen, m(DAB)=m(DEA) 
|DB|=4cm, |CE|=6cm 



D 4 B 


C 6 E 


Buna göre, Alan (ABC) kaç cm 2 dir? 

A)4\İ3 B)6V3 C)8j3 D) 9 V3 E)12>/3 


11. ABC üçgen, [DF]_L[BC], [EG]J_[BC], | AD | = | EC | 

|DB| = | AE | , |DF|=5 cm, |EG|=3cm, |BC|=10cm 

A 


D 

/ \ 


/ 

\ 


/ 

\ 

E 

/ 

5 

\ 

/ 

3 

3 

3 \ 

B F ( 

3 C 


Buna göre, Alan(ABC) kaç cm 2 dir? 

A) 56 B) 48 C) 45 D) 40 E) 36 


9. ABC üçgen, [BD] açıortay, [GF]//[AC], [DE]_L[AB] 
|BD|=3.|GD|, |ED|=9cm, |BC|=10cm 
A 



B F C 

Buna göre, Aian(GFCD) kaç cm 2 dir? 


1 2. ABC üçgen, KLMN kare, m(ÂHC)=90° 
| AH | =20 cm, | BC | =30 cm 
A 



B N H M C 

Buna göre, Alan(AKL) kaç cm 2 dir? 


A) 15 B) 20 C) 25 D) 30 E) 35 1 

1-B 2- D 3-E' 4-D 5-D 6-C 7-A 


A) 24 B) 32 C) 36 D) 48 

8-B 9-C 1CFC 11-D 
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Üçgensel bölge şeklindeki bahçeye şekildeki uzunluk- -= 4. ABC üçgen, [AD] -L[BC], [FE]_L[BC] 

lara göre, biber ve domates ekilecektir. [AB] _L [AC] z 3|BD|=6|DE|=2|EC| 


[BC]_L[ED], | BE 1 =37 m, |ED| = 12m, |AC|=24m 


A„ 



B D C 

Buna göre, Alan(ACDE) kaç m 2 dir? 



Buna göre, AKB üçgensel bölgesinin alanının, 
FEC üçgensel bölgesinin alanına oranı kaçtır? 


A) 620 B) 630 C) 640 D) 650 E) 660 t 





2. ABC üçgen, [AF]n[DE]={G>, |AD|=2|DB| 

| FC | =2 1 BF | , | CE | =2 1 AE | , Alan(FCEG) = 1 5 cm 2 
A 



B F C 


Buna göre, Alan(ABC) kaç cm 2 dir? 



A) 27 B) 30 C) 36 D) 40 E) 45 


ABCD dörtgen, [AD]//[FE]//[BC], |AD|=2cm 
| BC | =6 cm, Alan(ADEF)=Alan(FECB) 


A 2 D 



B 6 C 


Buna göre, |EF|=x kaç cm dir? 

A) 2^5 B) 6 C)2n/Î0” D) 4^ E) 5 -J2 
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Üçgende Benzerli!*: / 1 4 • 

7. ABC üçgen, [AD]//[EF], |BD| = |DC|, |AE| = |EC| 
Alan (ABC) =72 cm 2 
A 


BİT A 


Ötesi $mL 



Test / 79 ■ ı 'jçgende Benzerlik /İS 


1 0. ABC üçgen, [BD] açıortay, [AB] //[DE] 

| EC | =2 cm ve Alan(ABED)=Alan(DBC) tir. 
A 



B D F C 

Buna göre, Alan(KDFE) kaç cm 2 dir? 

A) 8 B) 10 C) 12 D) 15 E) 18 



8. ABC üçgen, [AB]_L[AC], [DE]_L[BC], |EC|=2 cm 
|AC|=8 cm 

A 


B E 2 C 

Buna göre, | BE [ kaç cm dir? 

A)>/2+1 B)j3 + 1 C) 2İ2 - 1 

D) >/6 -1 E)V5-1 


t- 11- ABC üçgen, m(AEB)=m(ADB), |EC[=2cm 
j? | DC | =4 cm, | DB | =6 cm 

1 A 



E 2 C 


Buna göre, A *? n ( AEEP ) oranı kaçtır? 
Alan (ABC) 


A)— B)- C)~ D)- E)- 

' 16 '8 ' 16 ' 4 1 8 



D 4 C 


Buna göre, Alan ( ABE ) oranı kaçtır? 
Alan(ABD) 


Bir Adım Ötesi 


Test / Si 


■) ABC eşkenar üçgen, m(DAB)=m(BAE), | DB | =4 cm S 4. ABC üçgen, [AD] açıortay, |AE| |ED| t DC [ 
I BE I =3 cm ve D, B, C doğrusaldır. |AB| = |EC| 


| BE |=3 cm ve D, B, C doğrusaldır. 

A 




D 4 B 3 E C 

Buna göre, |EC| kaç cm dir? 

A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 12 


2. ABC üçgen, [AB]±[BC], [AE] ve [CD] açıortay 
3 [ DC | =4 1 CE | 

C 


Buna göre, oranı kaçtır? 

| DC I 


A) 

^ a/5+2 



5. ABC üçgen, [DA] _L[AC], [DA] açıortay 
| DE |=3 cm, |BD|=4cm 

A 


Buna göre, oranı kaçtır? 

I EB I 


A>! Blf C >| D) | E >¥ 



B 4 D c 

Buna göre, |DC| kaç cm dir? 

A) 7 B) 12 C) 15 D) 18 E) 24 


9. ABC ve DBF üçgen, |AE| = |EC|, |BC| = |CF| 

A 



Buna göre, Alan < ADE > oranı kaçtır? 
Aian(ECF) 


12. ABC üçgen, [BF]n[CE]={K}, 3|AF|=4|FC| 
|AE! = |EB| 



Buna göre, A * an ( F ^) oran , Kaçtır? 
Alan (ABC) 



A) 1 

B) — 

2 

C)- 

3 

D| ! 



A) — 

20 

B) — 

70 

C) — 

80 

D) — 

' 10 

E) — 
100 

1-B 

2-A 

3-D 

4-B 

5-A 

6-B 

7-D 

8-A 

9-C 

1 0-E 

1 1-B 

12-Bİ 


3. ABC eşkenar üçgen, [DE]_L[EF], |DE| = |EF| 
|AD| =6 cm, |DB|=2 cm 

A 


2 / V 

B E 

Buna göre, | AF | kaç cm dir? 


A)12->/3 B)12-2>/3 0)15-3^ 

D)18-2V3 E)18-8a/3 


6. [BA//[DE, [BF], [CF], [DF] açıortay, |BC|=4 cm 

1 CD | —6 cm 

B A 



Buna göre, j CF | kaç cm dir? 

A) 4 B) 3İ2 C) 2~/E D) 2-İ6 E) 5 
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Üçgende Benzerlik / 15 


Bir Adım Ötesi 


Flc 


Test / g t 


7. ABC ve ADF birer üçgen, [AE]1[BC], |DB| = |BE| 
I EF | = | FC | , | DB| =1 cm, |AB|=4cm 
A 



Buna göre, |EC| kaç cm dir? 

A)7l5 B) 4 C)377 D) 277 E) 5 


S. 


ABC eşkenar üçgen, | AD | —2 cm 
| DC | = n/ 3 cm , | BD | =1 cm 
A 



B C 

Buna göre, |BC| kaç emdir? 


A) 2 B)277 C)77 D) 76 E) 77 


9. ABC üçgen, [BA]X[AC], [DF]1[EF], |DF| = |FE| 
m(ÂBC)=45°, |AD| + |AE|=1 cm 
A 


10. ABC dik üçgen, [AB]X[BC], [DEjX[DF], |DE| = |DF| 
| AD | =2 1 DC | , |AE| =5 cm, |EB|=7cm 

C 



A 5 E 7 

Buna göre, |BF| kaç cm dir? 


A) : 


B)1 


c >! 


D)- 



oo 





11. ABC dik üçgen, [AB]X[BC], |AD| = |EC|, |AF| = |FE| 
A 



B E " C 

>*V 

Buna göre, m(BDC) kaç derecedir? 


A) 30 B) 40 C) 45 D) 60 E) 75 


12. ABC üçgen, m(ACD)=10°, m(CAB)=20°, m(A'BC)=80° 



ÂK 


t* 



10= 


/ \e 






/ 



'c 


— "X 

' \ 

ü/ 



~ 



\ 


-A / \ 


'ç 



so /A 

X 45 ° 


X 

î-v 

A 

D 

B 

B 

F 

C 

~ 



Buna göre, |BC| 

kaç cm dir? 


— 

Buna göre, 

1 BC i 

oranı kaçtır? 


A) 77 B) 77 

C) 2 D) 77 

E) 277 

i? 

A) 1 B) 77 

c) 77 

D) 2 E) 277 

1-C 2- D 3-E 

4-A 5-E 

6-D 

7- E 

8-E 9-A 

10-B 

1 1-C 12-A 


i© 



a 


m 


Üçgende ıdmma / 1 


Test / Sİ 


1, [BG//[AD [BE], GBC nın açıortayı, m(BEA)=100° 
m(FAE)=20°, m(EÂb)=60° 

G B 


3. ABC üçgen, m(BAC)=90°, m(ABC)=15° 
Alan(ABC)=72 cm 2 

A 




D A 

Buna göre, m(BCF) kaç derecedir? 


Buna göre, |BC| kaç cm dir? 
A) 36 B) 32 C) 28 


D) 24 E) 20 


A) 5 B) 10 C) 15 D) 20 E) 25 - 


2. ABC üçgen, m(DAB)=m(ACD), m(DAC)=m(ABC) 
m(DCB)=20° 

A 


l. ABC eşkenar üçgen, |AF| = |FB|, |BE|=6cm 
| EC I =2 cm 

A 
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B C 

Buna göre, m(ADC) kaç derecedir? 


B 6 E 2 C 

Buna göre, |FE| kaç cm dir? 


A) 60 B) 80 C) 90 D) 95 E) 100 
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A) 372 B) 276 C)277 D) 477 E) 6 

Geometri Soru Bankası B 
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■)_ [OE, FOD açısının açıortayı, [OC, DOB açısının = 4, ABC üçgen, [AB]1[AC], [DE]_L[EC] 

açıortayıdır. m(EOB)=110“, m(ÂOD)=100° ve 1 [AH]1[BC], |AE| = |EH| 

A, O, B doğrusaldır. 2 A 



A) 45 B) 40 C) 35 D) 30 E) 25 


A) 4 B) 3 C) 2 D) 72 E) 73 


2. ABC eşkenar üçgen, |BD| = |BC| 


A 



B C 


Buna göre, m(ADC) kaç derecedir? 

A) 100 B) 120 C) 135 D) 145 


5. ABC üçgen, [AB]1[CB], m(ACB)=m(CAD)=m(DAB) 
| AC | =473 cm 



C D B 


S Buna göre, Aian(ABC) kaç cm 2 dir? 

£■ 

" A) 373 B) 473 C)573 D) 673 E) 8 73 

E) 150 I 


6. ABC üçgen, [DG]1[AB], [GE]J_[AC], |DG| = |GE| 



B 8 C î B 12 F C 


Buna göre, x in kaç farklı tamsayı değeri vardır? 1 Buna göre, |BC| kaç cm dir? 

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 1 A) 15 B) 18 C) 21 D) 24 E) 27 
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[AD], ABC üçgeninde A açısının dış açıortayıdır. 

| AC | = | BC | = 8 cm, |BD|=4 cm ve D, B, C doğrusal 



Buna göre, | AB | kaç cm dir? 


A) 4 B) 


16 


C) 3 D) 


E ): 


8, ABC eşkenar üçgen, | AE | =3 1 EC | , | BD | = | DC | 

| DE | = 3J3 cm 

A 



Buna göre, | AB | kaç cm dir? 
A) 6 B) 12 C) 18 


D) 24 E) 30 t 


9. G, ABC üçgeninde kenarortaylarının kesim noktasıdır. 
[BF]//[DE], A!an(ABC)=48 cm 2 

A 



Buna göre, Alan(DEFG) kaç cm 2 dir? 


10. ABC üçgen, |AE |=4 cm, |BC |=6 cm 
m(CED) = 12°, m(EDB) = 18° 

A 



Buna göre, Alan(ABE) kaç cm 2 dir? 

A) 6 B) 8 C) 9 D) 12 


E) 15 


11. ABC üçgen, m(BAC)=90°, [DE]_L[CB], |DC|=2|AD| 
| BE | = | EC | , | DE | =4 cm 
A 



Buna göre, Alan(ABC) kaç cm 2 dir? 

A) 12^ B)15V3 C)18^3 

D) 20^3 E) 24-İ3 


12. ABC dik üçgen, [AB]_L[AC], [DE]1[BC] 
] BE | = | EC | , |AB|=6 cm, |AC|=8cm 

A 



Buna göre, |DE| kaç cm dir? 


A) 10 

B) 12 

C) 15 

D) 16 

E) 18 1 

A) 3 

B) 4 

O® 

2 

< 

e? 

1-D 2- E 

3-A 

4-B 

5-D 

6-C 7-E 

8-B 

9-A 

10-A 

1 1 -E 

Ti^i] 
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1. 


ABC üçgen, |AD| = ]DC|, |AB| = |BE| , m(BAD)=30° 
A 



Buna göre, m(EBC) kaç derecedir? 

A) 15 B) 20 C) 25 D) 30 E) 45 


2. Saat yönünün tersi pozitif yöndür. [OA ışını bir saatte 
O noktası etrafında pozitif yönde 60°, [OB ışını bir saat- 
te 5° dönmektedir. 



Buna göre, m(BOA)=40° olduğu andan 24 dakika 
sonra [OA ve [OB nın oluşturdukları dar açının = 
ölçüsü kaç derecedir? t 


A) 64 B) 63 C) 62 D) 61 E) 60 t- 


3. ABC üçgen, [AD]±[BC], D e [BC] 

m(ABC)<m(BAC), |AB|=12cm, |BC|=9cm 
A 



Buna göre, |AC] nin alabileceği tamsayı değerleri- 
nin toplamı kaç cm dir? 


A) 8 B) 15 C) 17 D) 27 E) 30 


4. ABC üçgen, [BK]_L[AC], |AB|=5 cm 

| AK | = | KC | =4 cm, | BE | =2 cm ve A, F, E doğrusaldır. 
B 



Buna göre, |FK| kaç cm dir? 


A)- 


B)- 


C); 


D): 


E) 


10 


ABD üçgen, [BAn[AD]={A>, [AD] açıortay 
|AB|=7cm, |AC|=5cm 



Buna göre, |CD[ nin en küçük tamsayı değeri kaç 
cm dir? 


A) 4 B) 5 


C) 6 


D) 7 E) 8 


6. ABC üçgen, ABD eşkenar üçgen, | BD | = | DC | 
Alan(ADC) = 4%/3 cm 2 
A 
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Buna göre, |AC| kaç cm dir? 

A)6s[3 B)4y f 3 C)3 % /3 0)2^3 E)2sj6 

Geometri Soru-Bankası B 
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A) 2 y[3 B)3y[3 C)4 J3 0)5^3 E)6yİ3 


A)3y[2 B) 2V5 C) V2T D) 2^ E) 5 




ide Emsim / 4 
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7. ABC üçgen, [AD] açıortay, |AE|=2.|ED| 
2|AC|=3|AB|, Alan(ABE)=8 cm 2 
A 



Buna göre, Alan(ABC) kaç cm 2 dir? 

A) 18 B) 21 C) 24 D) 27 E) 30 


8. ABC üçgeninde G kenarortayların kesim noktasıdır. 
| BD | =3. | DC | , Alan(GDC) =2 cm 2 
A 



Buna göre, Alan(ABC) kaç cm 2 dir? 

A) 24 B) 20 C) 18 D) 15 


E) 12 1 


9. BAD dik üçgen, [AB]1[AD], m(ABC)=15° 
m(ACB)=45°, |AC|=2cm 



Buna göre, Alan(ABD) kaç cm 2 dir? 

A) 2 B)2%/2 C) 4 D) 4 -J2 E) 6%/2 


10. [DC] // [EK] // [AB] , 3|AD|=4|EA|, |EF|=9cm 
1 FK [ =2 cm 



A B 

Buna göre, |DC|-|AB| farkı kaç cm dir? 

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 


11. ABC üçgen, [DE]//[BC], |BC|=12cm 
[DE |=4 cm, Çevre(ABC)=48 cm 

A 



Buna göre, |AD| + |AE| toplamı kaç cm dir? 

A) 16 B) 14 C) 12 D) 10 


12. ABC üçgen, [AB]±[AC], [DE] 1[BC] 

[ BE | = 1 EC| , | AD |=3 cm, |DB|=5cm 



Buna göre, ] AC | kaç cm dir? 


A) 3 B) 4 C) 


E)8 


fmmn.de Kamım / 5 


Test / SB 


D) 5 


1-D 2-E 3-B 4-E 


5-B 


6-B 


7-E 


8-A 9-C 


10-C 


11-C 


E) 6 

i 

| 

” 12^1 


[AD] // [BF, [AC] ve [BC] açıortay, |AC| = |AB| 
m(AEB)=130° ve D, E, B doğrusaldır. 

A D 



Buna göre, m(ADB) kaç derecedir? 

A) 115 B) 110 C) 105 D) 100 E) 95 

2. ABC ikizkenar dik üçgen, EBD eşkenar üçgen 
| AB ] = 1 BC | , m(ABC)=m(BİA)=90° 





Buna göre, m(BDC) kaç derecedir? 

A) 105 B) 110 C) 120 D) 135 E) 150 

3. ABC eşkenar üçgen, [DE]//[BC], [EF]J_[BC] 

[DE |= [ EF | =2\/3 cm 

A 



Buna göre, |BF| kaç cm dir? 

A)V3+2 B) -J3 +4 C) 2^3 +4 

D) 2-J3 E) 2^3 +2 


4. ABC üçgen, [AC]n[BD={C} 

[ AB | = | BC| =4 cm, m(A'CD)=3.m(B'ÂC) 
A 



Buna göre, Alan(ABC) kaç cm 2 dir? 

A) 8 B) 4%/İ3 C)4^2 D) 4 E) 2^3 


ABC üçgen, [BD] açıortay, [AB]1[AC] 
|AD|=4cm, |EF|=3 cm 



Buna göre, Alan(DEF) kaç cm 2 dir? 


A) 3 B)- 


C) 6 D) 


13 


E) 12 


6. m(ABC)=m(ADB)=90°, [DE]//[BC], |DB|=3cm 

] BC| = 12 cm, | AC j =13 cm 
A 



Buna göre, |AE| kaç cm dir? 

A) 2,4 B) 3,2 C) 3,4 D) 3,6 E) 3,8 
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7. ABC üçgen, m(BAC) =75°, |AB) = |BC|=6 cm 



Buna göre, Alan (ABC) kaç cm 2 dir? 


A) 6 B) 8 C) 9 D) 10 E) 12 


10. ABC üçgen, [DG], [EF] açıortay, [AB]//[EF] 

[DG]//[AC], | BD | =2 cm, |DG|=3 cm, |EC|=6cm 



B G F 


Buna göre, |ADj + |AE| toplamı kaç cm dir? 


A) 10 B) 12 C) 13 D) 15 


G, ABC üçgeninde kenarortayların kesim noktasıdır. 
[DC]n[BG] = {G>, |GD|=3cm, |AC|=12cm 
I BG 1=12 cm 


11. ABC üçgen, [DE]1[BC], İAD |=2 cm 
|DC|=8 cm, |EC| =4 cm, |BE|=6cm 


<3 T 


Buna göre, Aian(BGC) kaç cm 2 dir? 

A) 9%/3 B)10%/3 C)12>/3 

D)15>/3 E)^8J3 


9 . ABCD dörtgen, [AB]//[EF]//[DC], |AB|=10cm 
| EF j=15 cm, |DC)=21 cm 


A 10 B 



Buna göre, j-^-j oranı kaçtır? 



B 6 E 4 C 

Buna göre, |AB| kaç cm dir? 


A) 9 B) 10 C) 12 D) 13 


12 . ABC ve AED üçgen, |AC|=4|DC|, |BF|=2cm 
|FC|=6 cm, j AB | = 1 2 cm 



Buna göre, | BE] kaç cm dir? 


B) 2 C) 


D) 3 E) 


1-C 2-D 


5-C 6-B 


1 1-B 12-A 
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1 . 



3 .' ABC üçgen, [AB]1[AC], [AH]1[BC], |AC|=3|AB| 


A 



6. ABD üçgen, [AD], CAE nın açıortayıdır. 
[AC]!.[BD], |AC| =6 cm, |AB|=10cm 



B C D 

Buna göre, Alan(ACD) kaç cm 2 dir? 

A) 32 B) 36 C) 38 D) 42 E) 46 
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[AK//[CD]//[FN, [CB]//[ED], m(ABC)=x+40° 
m(EFN)=x+12°, m(BAK)=65°, m(DEF)=75° 


4. ABC eşkenar üçgen, [AB -L[DB], [AC ±[DC] 
I AD 1=8 cm 




Buna göre, m(CDE) kaç derecedir? 


Buna göre, Alan (ABC) kaç cm 2 dir? 


A) 17 B) 18 C) 19 D) 20 E) 21 ^ 


A)8n/3 B) 10V3 C)12V3 

D)15%/3 E)16%/3 


2. ABC üçgen, [AC]±[BF], |AD| = |DB| 
|AC| = |BC|, m(BAE) = m(EAC) 



5. ABC üçgen, [AB]±[AC], [DE] _L [BC] 
| AD 1 = | DE 1 , | BD | = | DC ] 



Buna göre, m(BCD)=a kaç derecedir? 


Bunagöre ’S5İ) oramkaçt,r? 


A) 15 B) 20 C) 30 D) 37,5 E) 40 


A) 2 B) 3 C) 4 D) 6 E) 9 


3, ABC üçgen, [DE] // [BC], |AE| = |EC|=5cm 


|DE|=6cm 


6. ABC üçgen, [BF]n[BE]={B}, [AD] iç açıortay 
[AE] dış açıortay, |AE|=12 cm, | AD [ =5 cm 
|DCI=4 cm 


y e ^ 


Buna göre, [AB] nin en büyük tamsayı değeri kaç 
cm dir? 



B x D 4 C 

Buna göre, | BD | =x kaç cm dir? 


A) 20 B) 21 C) 22 D) 23 E) 24 S 


A) 10 B) 10,2 C) 1 0,4 D) 10,6 E) 10,8 
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7. ABC üçgen, [AD]1[DB], [DE]//[AC], [AD] açıortay 
|AB|=3cm, |DE|=2cm 



Buna göre, |AC| kaç cm dir? 


A) 5 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10 


1 0. ABC üçgen, [AB]_L[FC], [AD]_L[BC], |AK|=(2x 2 +3) cm 
|KE|=(2x 2 +2) cm, |AE|=x 2 cm 



B D 


Buna göre, x in pozitif değeri kaçtır? 


A) 1 B) 42 C)V3 D) 2 E) Vs 


1 . ABC üçgeninde, [AD] ve [BE] açıortay 
I AF | = | AE | , |BF| = |BD[ 


İ' 4. ABC üçgen, [AB]±[AC], [AFİ]_L[BC], |AB| = |HC| 



Buna göre, m(BCA) kaç derecedir? 


A) 18 B) 24 C) 36 D) 54 E) 72 



I AB | . . „ 

Buna göre, oranı kaçtır? 
|BH| 


S. ABC üçgen, [AE] açıortay, [BC]_L[CE], |AB|-|EC| ^ 11. A BC üçgen, [DE]//[BC], |AD| + |AE|=9 cm 

|BD|=6cm, |AC|=8 cm j- |DB| + |EC|=7cm 



Buna göre, Alan(DCE) kaç cm 2 dir? 


A) 12 B) 18 C) 24 D) 36 E) 48 



Buna göre, 7—7 oranı kaçtır? 
| BC | 


4 2 

C) - D) - 
9 3 


2. ABC üçgen, |AC|=8 cm, | AB j =6 cm 
m(BAD)=m(BDA), m(B/Tc)>90° 



5. ABC dik üçgen, [BC] ± [AC] , [AD] açıortay 
|AB|- | AC | = 6 cm, |DC|=8cm 


Buna göre, |DC| nin en küçük tamsayı değeri kaç 
cm dir? * 


A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 - 



D 8 C 


Buna göre, |BD| kaç cm dir? 


A) 10 B) 12 C) 13 D) 15 


9. ABC üçgen, [FE]//[BC], |AE| = |EC| 
[ BD | = | DC | , Alan(BEF) =1 2 cm 2 



Buna göre, Alan(ABC) kaç cm 2 dir? 


A) 60 B) 72 C) 84 D) 96 E) 108 


12. ABC üçgen, [AD]_L[BC], m(ACB)=2.m(BAD) 
|BD|=2cm, |AD|=4cm 



B 2 D 


Buna göre, Alan(ADC) kaç cm 2 dir? 


A) 4 B) 5 C) 6 D) 8 E) 9 


3. ABC üçgen, [AC] 1 [BC] , | AD | = | DC | 
| BD 1 —5 cm, |BA|=7 cm 



6. ABC üçgen, [AD]±[BC], |AE|=5cm, |BC|=12cm 


1-C 2-C 3-B 4-C 5-B 6-C 7-B 8-C 9-D 10-E 11 -A 12-C 


Buna göre, |AC| kaç cm dir? 


A)V5 B) 2 V 2 C) 3 D) 4 E) 4^2 



Buna göre, Aian(ABE)+Alan(AEC) kaç cm 2 dir? 


A) 20 B) 25 C) 30 D) 35 E) 40 
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7. ABC üçgen, |GA|=3.[GE|, [ BE ] = | FD | =3. | FE ] 
| DA | =3. | DC | , Alan(GEF) =3 cm 2 
A 



Buna göre, Alan(ABC) kaç cm 2 dir? 

A) 108 B) 1 10 C) 112 D) 114 E) 116 


8. ABC üçgen, [AE], BAC nın açıortayı [BD], ABC nın 
açıortayıdır. |BE|=4. |ED|, |BC|=12cm 



Buna göre, | DC] kaç cm dir? i 

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 s 


9. [AD] ve [AE] sırası ile A açısının iç ve dış açıortayıdır. 
[BFo[BE]={B}, | BD [ =5 cm, |DC|=3 cm 



Buna göre, ]CE|=x kaç cm dir? 

A) 12 B) 18 C) 15 D) 16 E) 18 


1 0. ABC ve ABD üçgen, [AC] ± [BC] , [AD] J_ [BD] 
[AD] açıortay, | BE j =3 cm, |EC|=1 cm 

A 



„ . Alan(BDE) . , _ 

Buna göre, oranı kaçtır? 


A) 9 


Aian(AEC) 


B) 3 C) 


Di- 


li. ABC üçgen, |AD| = |BD|, m(BAC)=90° 
m(ÂİC)=90°, |AB|=30 cm, |AC|=40cm 
A 



Buna göre, |DE[ kaç cm dir? 
A) 7 B) 8 C) 9 


12. ABC eşkenar üçgen, m(ABE)=m(BCD) 
| DE | =2 cm, |DC|=5 cm 

A 





D) 10 E) 12 


Buna göre, |EC| kaç cm dir? 

A)g3 B) 4E C) 4 D)g9 E) 2\İ6 


1-C 2-D 


3-E 


4- E 


5-A 


6-C 


7-C 


8-B 


9-A 


10-B 


11 -A 


12-D 
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1, ABC üçgen, [AD]//EF, |AB| = |AD|, |AC| = |BC| 
m(EBÂ)=40° 



ABC üçgen, [AB] A. [AC] , [AH]±[BC], | AB | — c cm 
|AC|=b cm, c 2 +bc=6 cm 2 , b 2 +bc=8 cm 2 
A 


Buna göre, m(ACB) kaç derecedir? 

A) 20 B) 25 C) 30 D) 35 E) 40 


5. 


2. ABC üçgen, [DE]//[BC], [ED], AEB nın 
[BE], ABC nın açıortayıdır. m(BCA)=35° 
A 



zr 


Buna göre, m (BAC) kaç derecedir? 

A) 60 B) 65 C) 70 D) 75 E) 80 


3. ABC üçgen, [AD] açıortay, m(ABC)=2.m(DAC) 
I ab I =4 cm, |AC|=12 cm 
A 



Buna göre, |DC| kaç cm dir? 
A) 5 B) 6 C) 7 


D) 8 E) 9 
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BunagÖre ’HanS° ramkaÇt,r? 


A) - 


B >! 


C) 


D) 


16 


E) 


25 

36 


ABC üçgen, |AB| = |AD| = 8^/2 cm 
m(BAD) = m(ÂCB)=30 o 
A 



Buna göre, AIan(ADC) kaç cm 2 dir? 


A) 16(1 +2^) B) 32(1+273) C) 32(2 + S) 
D)16(3+2>/3) E) 32(1 + -Jh) 


6. K, ABC üçgeninin iç teğet çemberinin merkezidir. 
m(E ^ c)= m ( ABC - l , | KE | = 4^ cm , |AE | =7 cm 



Buna göre, |AK| kaç cm dir? 

A) 1 B) -J2 C) S D) 2 E) 5 
Geometri Soru Bankası B 
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■j, ABC üçgen, m(BAD)=m(DCE), m(AEC)-90° 
|AB| = | AC | , |AE| = |EC| 
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4. ABC üçgen, [CD] açıortay, [CB]X[AB], [CD]X[BF] 
[AC]X[DE], j FD | =3 cm, |FC|=12cm 



B D 


Buna göre, m(BAD) kaç derecedir? 


A) 30 B) 25 C) 22,5 D) 20 E) 15 



Buna göre, Alan(AED) kaç cm 2 dir? 


A) 20 B) 24 C) 25 D) 28 E) 30 


2, [AD], BAC açısının açıortayı, |AC| =6 cm 

| DC ( =4 cm, |BD|=3 cm 



B 3 D 4 C 

Buna göre, |AD| kaç cm dir? 


5. ADC üçgen, [CEn[DC]={C}, m(EAD)=m(DAB)=45° 
| AC | = 8 cm, | AB | =6 cm 



Buna göre, Alan(ADB) kaç cm 2 dir? 


A) 4 B) -/İ5 C) 2^3 D) -JtÖ 


A) 72 B) 68 C) 64 D) 60 E) 54 


3. ABC üçgen, [AD] açıortay, [AB]X[BC] 

| DE 1 = 1 EC | , | BD | =3 cm, |DC|=5 cm 



B 3 D 5 C 

Buna göre, |EC| kaç cm dir? 


A) T B) ? C) î D) ? 


6. ABC üçgen, [DE]//[BC], |BF| = |FC| 
|AE| = |EC|, ]HG| =3 cm 



Buna göre, ] AF] kaç cm dir? 


A) 9 B) 12 C) 15 D) 18 E) 21 
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7 . ABC üçgen, [DE]//[BC] , | AD | + 1 AE | =9 cm 

|BD| + |EC| =6 cm 



I AE I 

Buna göre, j oranı kaçtır? 
EC 


A)- 


B) ~ C) ■ 


o»! 


E) 


S. ABC üçgen, |BF| = |FC|, Alan(ADE)=Alan(DBF)=6cm 2 
A 



Buna göre, Alan(ABC) kaç cm 2 dir? 

A) 24 B) 30 C) 32 D) 34 E) 36 


9. ABC üçgen, [AD]X[AC], |AD| = |AE|=6 cm 
|AB|=8cm, |BD|=4cm 
A 



10. ABC üçgen, |AD| = |DB|=6 cm, |BC|=4cm 

A 



Buna göre, |AC| 2 -2|CD| 2 ifadesi kaç cm 2 dir? 

A) 26 B) 32 C) 36 D) 52 E) 56 


11. | BC| =2|EC| =4|AE| =8 cm, Alan(ABC)=Alan(EDC) 

A 



A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 


12. ABC üçgen, [CB] açıortay, |AB| = |AE| 
|BE|=3|EC|, | AD |=30 cm 
A 



Buna göre, [AB | kaç cm dir? 


A) 8 

B) 12 

C) 16 

D) 18 

E) 21 1 

A) 12 

B) 16 

C) 18 

D) 20 

E) 24 

1-E 2-B 

3-C 

4- E 

5-A 

6-D 7-C 

8-E 

9-E 

10-E 

1 1-D 

12-E 
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1, ABC üçgen, |AD| = |BE| = |EC|, |BD| = |BC|=8 cm 
m(ACD)=a, m(CDE)=p, a+P=90° 

A 



Buna göre, |DC| kaç cm dir? 

A) 2 B) 4 C)2->/3 D) 4 n/2 E) 4 13 


2. ABC üçgen, [AB]_L[AD], m(DAC)=30°, m(ABC)=20“ 

A 



A) 1 B)- 


3. ABF üçgen, |BD| = |DC|, [AE]_L[BC], |AB|=9cm 
|CF| =3 cm, |EF| =8 cm 
A 



m 




c >5 D) l E >? 


Buna göre, |BE|=x kaç cm dir? 

A) 6 B) 5 C) 4 D) 3 E) 2 


[AC]_L[DF], [AG]1[DG], |AB| = |AC| , | DE| =10 cm 
|DG|=6 cm ve D, B, C doğrusaldır. 

A 



Buna göre, |EB| kaç cm dir? 

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 


5. G, ABC üçgeninde kenarortayların kesim noktasıdır. 
[EF]//[AC], Alan(EBF)=16 cm 2 
A 



Buna göre, Alan(ABC) kaç cm 2 dir? 

A) 24 B) 36 C) 40 D) 44 E) 48 


6. ABC üçgeninde [DC] ve [BE] kenarortaylar 
|DF| + |FE|=8 cm 

A 



Buna göre, |BE| + |DC| toplamı kaç cm dir? 

A) 16 B) 18 C) 20 D) 24 E) 32 
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ABC üçgen, [AB]_L[BC], [DE]_L[EF], | EC 1 — 1 FC | 
m(BDE)=70° 



4, ABC üçgen, [BD] açıortay, m(ADB)=60 


|DC|=3 cm, | BD | =5 om 


D 3 C 



Buna göre, m(AED) kaç derecedir? 


Buna göre, |AD| kaç cm dir? 


A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30 


A)Ş B)2 O f D)| 


ABC üçgen, [AB]±.[AC], |BD| = |DC| = |EC|=4 om I' 5. ABC üçgeninde G kenarortayların kesim noktasıdır. 

15 

|AF| = |FD| " |AC|=10cm, |BE|=18cm, |AD|=— cm 



B 4 D 4 C 


Buna göre, 1 AB j kaç cm dir? 


A) 2^5 B)2^ C) 2'ff D) 4^2 E) 4^3 S 



Buna göre, Alan(ABC) kaç cm 2 dir? 


A) 48 B) 54 C) 60 D) 64 E) 72 


ABC üçgen, [AN] açıortay, [BD] kenarortay 
| AB |=6 cm, |BC|=8 cm 



B N 


6. ABC üçgen, [AE] açıortay, [AB]_L[BC], [BC]-L[CE] 
] AB j =6 cm, |AC|=10 cm 



Buna göre, oranı kaçtır? 


Buna göre, |AE| kaç cm dir? 


A) f B)| C)I D) | 


A) 6%/2 B) 6\[3 C)8V2 D) 8^ E) 8^5 
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Üçgende Kmmsı / 12 

7. ABC üçgen, [DC]_L[BC], |AD| = |DB| 
| DC | = %/2 cm , | AC | =4 cm 


Test / üçgende Kbijusi / 13 


Test / 93 



10. ABC üçgen, ]AB|=2|AD|, |AD| = |DE| 
| AB | = | BE | , | DC | =5 cm, | EC | =6 cm 
A 

B E 6 

Buna göre, |BE| kaç cm dir? 


B C 

Buna göre, Alan(ADC) kaç cm 2 dir? 

A) 1 B) İ2 C) 2 D)2n/2 E) 4 


A)| B) 3 C)| 


D) 4 E) — 
2 


8. ABC üçgen, |AF| = |BD[, |BE| = |EC|, |AD|=2cm 
| FC | =8 cm, [AE]n[BF]n[CD]={K> 

A 


1 1 . ABC üçgen, [AB] _L[AC] , [BC] _L[EC] 

|BC| = |CE|, |AB|=3 cm, |AC|=9 cm 
A 

b d\ ""t-} 0 


/_ | _V | _ £. 

Buna göre, | AB [ kaç cm dir? I' 

A) 4 B) 5 C) 6 D) 8 E) 10 * 


9. ABC üçgen, m(ABD)=m(ACB), |AB| 2 -|AD| 2 =6 cm 2 
A 



Buna göre, |AE| kaç cm dir? 

A) 12 B) 13 C) 15 D) 17 E) 13 

12. PKR dik üçgen, [KS] kenarortay, KLMN dikdörtgen 
[PK]J-[KR], [KM] _L[PR] , | AB |=3 cm, |BL|=5cm 
P 


çA m 


B C 

Buna göre, | AD | . | DC | çarpımı kaç cm 2 dir? t 

A) 3 B) 4 C) 6 D) 12 E) 24 ğ 


K 

M. 

L 

A 

R 


, |PR| 

kaç cm dir? 



B) 17 

C) 20 

D) 25 

E) 30 

9-C 

1 0-D 

11-C 

12-D 


-j. ABC üçgen, [CD] açıortay, |AD| = |AE|, m(ABC)=a 
A 



Buna göre, FAC açısının a cinsinden ifadesi aşağı- 
dakilerden hangisidir? 


B) 90 - a 


C) 60 + a 


E) 60 + - 


2. ABC üçgen, [CD] açıortay, m(BDC)=20°, m(BAC)=40° ç 



Buna göre, m(DAB) kaç derecedir? 

A) 40 B) 50 C) 60 D) 70 E) 80 


3. [AB]_L[BD], [AE]_L[ED], |AE| = |AC| 

|BC|=5 cm, | ED 1=12 cm 


4. ABC üçgen, [AH]_L[BC], |AB| = |HC| 
| BH | = 1 cm, |AC|=5 cm 
A 



B 1 H 

Buna göre, [AH | kaç cm dir? 


A) 2 B) 3 C)2İ3 D) 3 %/2 E) 7TİF 


5. ABC üçgen, [AB [ = | AD | , |BD|=12 cm 
|DC|=9cm, | AC | = 1 7 cm 
A 



B 12 D 9 C 

Buna göre, Alan(ABD) kaç cm 2 dir? 

A) 36 B) 40 C) 42 D) 45 E) 48 


6. ABCD dörtgen, m(ÂBC)=60°, m(ADC)=30° 

|AB |=3V3 cm, |AD|=573 cm, |BC|=273cm 
i CD I =6 cm 




B 5 C D 

Buna göre, |CD| kaç cm dir? 

A) 8 B) 9 C)10 D) 12 E) 13 


Buna göre, Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 

A)16n/3 B)15n/3 C) 14%/3 

D) 1273 E)1073 
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7. ABC üçgen, [BD]n[AE]={F}, |AD| = |DC| 1 10. ABC üçgeninde G kenarortayların kesim noktasıdır. 

|BE| =2|EC| , Alan(AFD)=12 cm 2 1 H, F, G, C noktaları doğrusaldır. [AH]//[BD] 

A 1 |AE| + |CF| + |BD|=18 cm 



A) 6 B) 8 C) 9 D) 10 E) 12 

e- 

8. ABC üçgen, [AB]_L[AD], m(DAC)=45° . 

|BD|=2.|AC|,|AD|-4V2cm f ABC üçgen, [AB]1[AC], [DE]1[BC] 

|AD| = |DB|=2 cm, |AC|=3cm 

A - 



9. ABC üçgen, [BE] ve [CD] açıortay, [DE]// [BC] “ 12. ABC üçgen, [AE]n[BC]={F}, [DE]//[AC], |GE|=8cm 

|AE|=18cm, |BC|=8cm _ |BG|=12 cm, |GF|=4 cm, |FC|=8 cm 



Test / s>4 


[AB//[FK//[DN, m(BAC)=30°, m(ACD) = 100° 
m (DEF) =40°, m(EFK)=120° 



Buna göre, m(CDE)=a kaç derecedir? 


4. ABC üçgen, | AB |=4 cm, |AC |=6 cm 



Buna göre, ABC üçgensel bölgesinin alanının 
en büyük değeri kaç cm 2 dir? 


A) 30 B) 35 C) 40 D) 45 E) 50 


A) 6 B) 8 C)10 D) 12 E) 15 


2. ADC üçgeninde [AB] dış açıortay, [BC]n[CA-{C> 
I ab 1 = I AC 1 , m( DAC) + m (ACD) = 60“ 



Buna göre, m(ABC) kaç derecedir? 


A) 25 B) 30 C) 35 D) 40 E) 45 


5. ABC üçgen, [BH]_L[AC], | AB | — | AC j — 10 cm 
| BC |=12 cm 



Buna göre, oranı kaçtır? 


A,f B,f C)| 


E 'f 


3. ABC üçgen, [BD] açıortay, [BA]±[AC], [DE]±[BC] 
|BD| = |DC|, |AB|=4^cm 



6. ABC üçgen, [AB]n[DC]={D}, |EC|-3|DE| 
Alan(AEBC)=21 cm 2 dir. 



Buna göre, ]EC| kaç cm dir? 


Buna göre, Aian(ABC) kaç cm 2 dir? 


A) 3 B)2a/3 C) 4 D) 5 E)4%/3 


A) 24 B) 25 C) 26 D) 27 E) 28 
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7. [AD] açıortay, [BFn[BD]={B}, |AB| = |BC| = |CD| 
| AC | =1 cm 



B C D 

Buna göre, | AD ] kaç cm dir? 

A) J~2 B) V3 C) 2 D) n/5 E) V6 t 


10. ABC üçgen, m(ABD)=m(BCA), |AD| = |DC| 
| AB | = 4 n/ 2 cm 

A 



B C 

Buna göre, |AC| kaç cm dir? 

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 8 



9. ABC üçgen, |AD| = |DB|, m(DEC)=m(ACB) 
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iCanoa / 1G 


Test / 9G 


İ, ABC üçgen, m(BAD)=m(DBC), m(ABC)=70° 


4. m(BAC)=90°, |AC|-|AB|=7 cm, |BC|-|AB|=8 cm 




Buna göre, Alan(ABC) kaç cm 2 dir? 


Buna göre, m(ADB) kaç derecedir? 


A) 30 B) 32 C) 36 D) 40 E) 48 


A) 70 B) 80 C) 90 D) 100 E) 110 


2. [BD] açıortay, |AB| = |AD|, m(BCE)=105° 
m(AEC)=35° 


35“Î>E 



5. ABC üçgen, |FC|=3|AF|, |BC|=5|DC|, |BK|=2|KF| 


Buna göre, m(DAE) kaç derecedir? 


A) 35 B) 40 C) 45 D) 50 E) 55 ? 



D C 


Buna göre, oranı kaçtır? 

Alan(ABF) 


A)| B)| C)| D)| 


3. ABC üçgen, | AB | —5 cm, | BC | —3 cm 
m (ABC) >60° 



Buna göre, |AC| nin alacağı kaç farklı tam sayı 
değeri vardır? 


A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 1 


6. ABC üçgen, [AB]1[AC], [DE]JL[BC], [BD] açıortay 
|AD| =x cm, |DC|=y cm, |DE|=zcm 



E C 


Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) x=y=z B) x>y=z C) x=z>y 

D) y>x=z E) y>z>x 
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9. G, ABC üçgeninde kenarortayların kesim noktasıdır. 
[AB]X[BC], |GF| = |FC|, |FE|=2cm 


A 



Buna göre, |AC| kaç cm dir? 

A) 6 B) 8 C) 12 D) 18 E) 24 £■ 

1-E 2-B 3-B 4-A 5-B 6-D 


12. ABC dik üçgeninde D iç açıortay doğrularının kesim 
noktasıdır. [AB]_L[AC], [AB]//[DE], [AC]//[DF] 

| DE |=6 cm, |DF|=8cm 


A 



Buna göre, |BC| kaç cm dir? 

A) 15 B) 18 C) 20 D) 22 E) 24 
’-B 8-B 9-C 1 0-B 1 1-A 12-E 


3. ABC üçgeninde [AN] açıortay, Alan (ABN) = Alan (ANC) . ? 
|AB| + |AC|=8 cm, |BN| + |NC|=6cm t 

A 1 



Buna göre, |AN| kaç cm dir? 


6. ABC üçgen, [CA]_L[AB], [CA]//[DE], |AB|=8|DE| 
|CB|=20 cm, |AC|=12 cm 
C 



Buna göre, Alan(AEBD) kaç cm 2 dir? 


A) V7 B) 3 C)^T D) 4 E) 5 


A) 16 B) 15 C) 14 D) 13 E) 12 
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Üçgende E&amr A 17 


w 


Bîr Adım Ötesi C| 


Tssî/ 9 ? 


7. ABC üçgen, |BD| = |BC|=x, |AD|=y, |DC|=z 


1 1 = 1 

x y z 



ABC üçgeninde verilen kenar uzunlukları ve açılara 
göre aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur? 


A) a=fS B) P=e C) 0=2a t 

D) a+P=0 E) 0=2(3 t . 


S. ABC üçgen, [AE]n[CD]={F>, [AE] açıortay 
2 1 FE | =3 1 AF | , |AC|=8cm, |AD|=2cm 

C 



f 


A 2 D 

Buna göre, |DB| kaç cm dir? 


A) 3 B) 4 C) 5 


D) 6 


9. ABC üçgen, [AB]1[AC], [AH]±[BC] 

[AH]n[CD]={E}, |AD| = |AE|=3 cm, |AC|=6cm 
A 


3 A 

X 

A\ 

3 'Nö 

yA E 


/ 

71 


B H C 

Buna göre, Alan(DBC) kaç cm 2 dir? 


10 , 


[FC]_L[AC], [FD]n[AB] = {E>, |FB|=5cm 
|BEj=5cm, |EA|=10cm, |BC|=9cm 

A 




F 5 B 9 

Buna göre, |DC| kaç cm dir? 


II. 




A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10 


11 . 


ABC üçgen, [AB]1[AC], [AD]1[DB], |AC[=8 cm 
| AD |=3 cm, |BD| = İ3 cm 
A 



Buna göre, Alan(BDC) kaç cm 2 dir? 


A)^Ş- B)İ3 C)2İ3 D) E)3n/3 


E) 8 1 

t- 12. 


ABC üçgen, [AC]_L[CB], |AC| = |CB| 
m (DAC) = m (ABD) =15° 



B " C 

Buna göre, ACD açısı kaç derecedir? 


A) 10 

B) 12 

C) 15 

D) 18 

E) 20 

A) 7,5 

B) 15 

C) 22,5 

D) 30 

E) 37,5 

1-B 2- D 

3-A 

4-E 

5-B 

6-A 7-D 

8-D 

9-C 

1 0-B 

11 -A 

1 2-B 




Çokgenler ve Dörtgenler / î 


Test A 98 


1. İç açılar toplamı 1440“ olan konveks çokgenin S 
kenar sayısı kaçtır? - c 


3. Köşegen sayısı kenar sayısının 6 katı olan düzgün 
çokgenin bir dış açısı kaç derecedir? 


A) 12 B) 10 C) 9 D) 8 


E) 6 


A) 24 B) 30 C) 36 D) 40 E) 45 




2. Kenar 


sayısı 7 olan düzgün çokgenin bir dış — n 

, , „ * 4. Köşegen sayısı kenar sayısının 7 katı olan bir 

açısının ıç açısına oranı kaçtır? ? 


dışbükey çokgenin iç açılar toplamı kaç doğru 
açıdır? 


A): 


B)- 


C). 


D)- 


E) 


A) 12 B) 15 C) 16 D) 24 E) 30 

Geometri floru Bankanı B 
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zolzgemle? ve Dörtgenler / 2 


Test / 99 




iler / l 


5. 


Dışbükey bir çokgenin köşegen sayısı kenar sayısının 
4 katından 6 fazladır. 


S. 


Buna göre, çokgenin bir köşesinden çizilen köşe- 
genler çokgeni kaç üçgensel bölgeye ayırır? 


A) 8 B) 9 


C)10 D) 11 E) 12 


ABCDEF... düzgün onbeşgendir. 

C D 



T 


Buna göre, ardışık üç köşesinden çizilen köşegen 
sayısı kaçtır? 


A) 42 B) 36 C) 35 D) 34 E) 33 -= 


İç açılar toplamı 18 dik açıya eşit olan konveks 
çokgenin çizilebilmesi için kaç tane bağımsız ele- 
man verilmelidir? 


A) 15 B) 17 C) 19 D) 21 E) 23 


Bir iç açısının bir dış açısına oranı — oian bir düzgün 


çokgenin bir köşesinden çizilen iki köşegeni arasında- 
ki açı a dır. 

Buna göre, a en çok kaç derecedir? 


A) 80 B) 30 C) 100 D) 110 E) 120 


7. Bir düzgün çokgenin ardışık iki köşesinden geçen 
köşegenlerin sayısı 24 olduğuna göre, çokgenin 
bir dış açısı kaç derecedir? 


10. Bir konveks çokgenin çizilebilmesi için verilmesi 
gereken eleman sayısı köşegen sayısına eşittir. 


A) 18 B) 24 C) 25 D) 26 E) 30 


Buna göre, çokgenin kenar sayısı kaçtır? 
A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 


1-B 


2-B 


3-A 


4-B 


5-C 


6-C 


7-B 


8-C 


9-C 


E) 8 

TScl 
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|EF| = |ED|, m(CDE)=m(KFE), m(BAK)=80° 
m(ÂBC)=145°, m(BCD) = 155°, m(AKF)=144“ 
A 



K 


Buna göre, m(DFK) kaç derecedir? 

A) 94 B) 95 C) 96 D) 98 E) 99 


2. | BN | = | BF | , m(CAD)=2x-20°, m(BEC)=x 

m(ÂDB)=x+15°, m(ACE)=3x 30° 

A 



Buna göre, m(DBE) kaç derecedir? 1 

A) 45 B) 40 C) 35 D) 30 E) 25 ğ 


3. ABCDEF konveks çokgen, m(EDM)=m(PBK)=a 
m(AFL)=m(MCP)=P, m(D'El)=m(FAÎ<)=0 



Buna göre, a, p ve 0 arasındaki bağıntı aşağıdaki- 
lerden hangisidir? 


A) a+P=6 B) a+P=20 C) 2a+2P=0 1 

D) a+0=2P E) 2P+a=40 1 
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Bir konveks çokgenin bir köşesinden çizilebilecek tüm 
köşegenler, çokgeni 7 farklı üçgensel bölgeye ayırı- 
yor. 

Buna göre, bu çokgenin iç açılarının ölçüleri 
toplamı kaç derecedir? 

A) 1800 B) 1440 C) 1260 D) 1080 E) 900 


Bir konveks beşgenin dış açıları 1, 2, 3, 4, 5 sayıları ile 
orantılıdır. 



Buna göre, beşgenin en büyük iç açısı kaç dere- 
cedir? 


A) 120 B) 132 C) 140 D) 148 E) 156 


Bir konveks çokgenin 7 dış açısının toplamı 90° dir. 

Bu çokgenin diğer dış açıları eşit ve geniş açı 
olduğuna göre, çokgenin iç açıları toplamı kaç 
derecedir? 


A) 900 B) 1080 C) 1260 D) 1440 E) 1620 
Geometri Soru Bankası B 



w v© Dörtgenler / 3 


Test / 1 09 


1. ABCDE düzgün beşgen, |ED| = |DF|, m(EDF)=18° 



A B 


Buna göre, m(ECF) kaç derecedir? 

A) 12 B) 9 C) 8 D) 6 E) 5 " 

b 

b 

b 

2. ABCDE düzgün beşgen, FNCD kare 


D C 



A 


Buna göre, m(EKB) kaç derecedir? 

A) 158 B) 160 C) 162 D) 164 E) 166 " 


4, ABCDEFGH... düzgün yirmigen, [BF]n[EG]={K} 



Buna göre, m(EKB)=x kaç derecedir? 

A) 18 B) 27 C) 36 D) 45 E) 54 


5. ABCD... düzgün çokgen, [AC] köşegen 
| AE | = | BC | , m(EBC)=60“ 

B 



Buna göre, m(ACD) kaç derecedir? 

A) 100 B) 110 C) 120 D) 130 E) 140 


3. ABCDEF... düzgün onikigen, DEGHKL düzgün altıgen 
ve BCMN karedir. 


6. B, C, D, E, F, G... bir düzgün ongenin ardışık 6 köşesidir. 



Buna göre, m(MDL)=x kaç derecedir? j- Buna göre, m(AGF) kaç derecedir? 


A) 45 B) 50 C) 55 D) 60 E) 65 A) 82 B) 86 C) 88 D) 90 E) 92 
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Çokgenler ve Dörtgenler 


Bir Adım ötesi 


m 

mL Test /2 


7. ABCDEF... ardışık köşeleri verilen düzgün çokgen 
m(AKF)=36° 


10, ABCDE.... düzgün çokgendir. m(APE)=60° 

A 



K<)36° 



Buna göre, düzgün çokgen kaç kenarlıdır? 

A) 15 B) 12 C)10 D) 9 E) 8 

8, ABCDEF... düzgün çokgen, m(EFB)=x 
m(DAB)=y, m(ADC)=z 

E D 

/ tK 


Buna göre, düzgün çokgenin bir iç açısı kaç dere- 
cedir? 


A) 160 B) 150 C) 140 D) 145 E) 120 


1 1 . ABCDEFG.... düzgün çokgeninin çevrei çemberin 
merkezi O noktasıdır. [CB] ±[OK], [EF] _L [OL] 
[KO]_L[OL] dir. 

D 



Buna göre, oranı kaçtır? 


Buna göre, düzgün çokgenin kenar sayısı kaçtır? 

. \\ ı': 

V:/: ; I 

A) 9 B) 10 C) 12 D) 15 E) 18 I 


A) 4 B)- 


C) 3 D) 


9. ABCDEF bir düzgün çokgenin ardışık köşeleridir. 

m(CBE)=24° 

C D 



Buna göre, çokgenin köşegen sayısı kaçtır? 


1 2. FCDGH düzgün beşgen, BCFK karedir. 

H 

y^G 

\ / 

\ \ [D 


Buna göre, ardışık köşeleri A, B, C, D, E olan düz- 
gün çokgenin kenar sayısı kaçtır? 


C) 110 

D) 130 

E) 150 1 

A) 24 

B) 20 

C) 18 

D) 16 

E) 15 

4-C 

5-C 

6-A 7-C 

8-D 

9-B 

10-C 

11-C 

12^5} 


1 , ABCDEF düzgün altıgen, [AG]_L[FC] 
A F 



4. ABCDEF düzgün altıgen, [AD]n[EC]={K} 
|AK|=6 cm 

E D 


I FC I 

Buna göre, 7 — —7 oranı kaçtır? 
| GC | 


a)| B >! c > 2 D >| E > 


2. ABCDE düzgün beşgen, [DH]n[EL]={K} 
| AH 1 = | HB | , |DL| = |LC|, |KL|=4cm 
E D 




A B 

Buna göre, altıgenin çevresi kaç cm dir? 

A) 24 B) 30 C) 32 D) 36 E) 48 


5. ABCDEFGH düzgün sekizgen, F, E, K ve K, D, C 
noktaları doğrusaldır. Çevre(ABCDEFGH)=64 cm 


E K 



Buna göre, |EK| kaç cm dir? 

A) 4 B) 6 C) 8 D) 10 E) 12 

3. ABCDEFGH düzgün sekizgen, [FE] _L [LK] 

F L E 



A B 

Buna göre, |EK[ kaç cm dir? 

A) 2^2 B) 4 C) 3V2 D)4İ2 E) 6 

6, ABCDE.... düzgün çokgen, m(CDE)=120° 

| AC | = 2V3 cm 

B C 



Buna göre, 1 oranı kaçtır? 
HC 


A) 1 B) C)2-V2 D )İ2 E) 2 + J2 


Buna göre, | DC [ kaç cm dir? 

A) 1 B)V3 C) 2 D) 2^ E) 6 
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c ' Buna göre, Çevre(ABCDEF) kaç cm dir? 


Buna göre, Alan(FDC) kaç cm 2 dir? 


A) 12 B) 20 C) 24 D) 28 E) 30 


A)12n/3 B)-\6-j3 C)18n/3 

D) 20%/3 E) 22n/3 


5. ABCDEF düzgün altıgen, [FC]n[DB]={K} 
Çevre(ABCDEF)=12 cm 



Buna göre, Alan(KLMNPR) kaç cm 2 dir? S 

A)WI B)5n/3 C)6V3 

D) 9^3 E) 12^ " 

3. Bir düzgün altıgenin alanı 96%/3 cm 2 dir. i 

Buna göre, bu düzgün altıgenin çevrel çemberinin -t 
yarıçapı kaç cm dir? j 


6. ABCDEF düzgün altıgen ve S 1t S 2 ve S 3 bulundukları 
bölgelerin alanlarıdır. 



A B 


S + S 

Buna göre, — - oranı kaçtır? 
s z 


A) ^ B) 8 C)y D) 9 E) ~~~ 


A) 6 B) 4 C)| D) 3 E) 2 
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1. ABCDEFGH düzgün sekizgeninde, |HD|=10 cm S 4. ABCDEF düzgün altıgen, |AG|=2|GF| 


|DG | = 4\ff cm 



Buna göre, A!an(ABCDEFGH) kaç cm 2 dir? 

? Buna göre, Alan(BGC) kaç cm 2 dir? 

A) 25\/2 B) 60 C) 80 D) 100 E) 50^ j. 

A)9%/3 B)t2^3 C) 14%/îf D) 15 a/3 E) 16 a/3 

'Ç 

2. Alan(ABCDEF)=12 cm 2 dir. -= 5, ABCDEF düzgün altıgen, Ke [AD], |BC| =4 cm 



3. ABCDEF düzgün altıgende K, L, M, N, P, R t . 6. ABCDEF düzgün altıgen, | EK | = | KF | 

bulundukları kenarların orta noktalarıdır. t . | DL| = | LC | , P e [KL] 



211 


Geometri Soru Bankası B 



ÇoEgenler ve Dörtgenler / 6 


Bir Adan Ötesi 


Test / 


7 , Bir düzgün çokgende 6 dış açış, hariç diğer dış aç.lar S 10. ABCDEF düzgün altıgen. |PC|=1 cm. |PE|-2 cm 


toplamı bir iç açıya eşittir. 

Buna göre, düzgün çokgen kaç kenarlıdır? 

A) 9 B) 10 C) 12 D) 15 E) 18 


|PA| = a/3 cm dir. 



8 . 


2n kenarlı konveks çokgenin n tane iç açısının her j. 
birinin ölçüsü a, diğer n tanesinin de her birinin ölçüsü __ 
270°- a dır. 

Buna göre, çokgen kaç kenarlıdır? 

Ç 

A) 4 B) 6 C) 8 D) 10 E) 12 


Buna göre, düzgün altıgenin çevresi kaç cm dir? 

A) 4^3 B)4>/5 C) 2\İ2Â D)4İ6 E) 10 

1 1 . ABCDEF düzgün altıgenin çevresi 48 cm dir. 

| pf | = | PB | =7 cm, |PD|=xcm 
P noktası düzgün altıgenin iç bölgesindedir. 

E D 


4 


& 



9. ABCDEFG... düzgün çokgen, m(KEF)=20° 

m(ABL)=10°, m(KPL)=30° 


Buna göre, x in alabileceği değerler toplamı kaçtır? 
A) 11 B) 18 C) 24 D) 26 E) 30 


12. ABCDEF düzgün altıgeninin dış bölgesinde bulunan 
bir P noktasının, A ve E noktasına uzaklıkları 7 cm ve 
C noktasına uzaklığı 1 1 cm dir. 




Buna göre, düzgün çokgen kaç kenarlıdır? 


Buna göre, düzgün altıgenin bir kenarının uzun- 
luğu kaç cm dir? 


Üçgenler ve Dörtgenler / 7 


Test / î 04' 


1 . 


[BG ve [CF] açıortaylar, m(CDE)=1 10° 
m(CFG)=80° ve A, D, E doğrusaldır. 

A DE 


4. [AD]J_[AF, [BE]_L[BC], m(FEB)=80°, m(BCD)=75° 



Buna göre, m(BAD) kaç derecedir? 

A) 90 B) 100 C)110 D) 120 E) 130 

2. ABCD dörtgen, [BE], [DE] açıortay 
m(BAF)=100°, m(BCD)=80° 

A 



Buna göre, m(BED) kaç derecedir? 

A) 100 B) 90 C) 80 D) 50 E) 40 

3. [AB]J_[AC], [BD]_L[DC], |BC|=2|AB|, |BD| = |DC| 

A 




Buna göre, m(ADC) kaç derecedir? 

A) 20 B) 25 C) 30 D) 35 E) 40 


ABC üçgen, |AD| = |AC|, |BD| = |FC| 
A 



Buna göre, m(ABC) kaç derecedir? 

A) 15 B) 20 C) 22,5 D) 27,5 E) 30 


6. ABC üçgen, |AD| = |AC|, |DE| = |EC| 
m(BAC)-m(DİB)=50° 


A) 12 

B) 10 

C) 9 

D) 8 

E) 6 i 

A) 2 

B) 2^2 

C) 3 

D)2İ3 

E) 4 

TTrl 

1-E 2-C 

3-D 

4-D 

5-B 

6-A 7-B 

8-C 

9-D 

10-C 

11-C 

12-C 


Buna göre, [AD] ile [BC] arasındaki dar açı kaç de- 
recedir? 


A) 45 B) 60 C) 62,5 D) 67,5 E) 75 



Buna göre, m(ÂCB) kaç derecedir? 

A) 45 B) 50 C) 55 D) 60 E) 65 
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Çokgenler ve Dörtgenler / 7 


Test / 1 04 


m(ABC)=m(ADC)=90°, |AB|=acm, |AD|=3cm 
|DC|=(a+1) cm, |BC|=5cm 



Buna göre, Çevre(ABCD) kaç cm dir? 

A) 18 B) 20 C) 22 D) 24 E) 30 j. 

8. ABCD dörtgen, [DB]-L[AC], | DC | =1 cm t 

| CB |=3 cm, | AD |=2 cm | 



Buna göre, | AB | kaç cm dir? 

A)Vö B)V6 C) 47 D) 2^2 E) 2^3 


9 . [CB]_L[AB], m(ADC)=m(DAB)=60°, |DC|=2cm 

| AD [ =7 cm 

D 



Buna göre, | AB | kaç cm dir? 

A) 3,5 B) 4 C) 4,5 D) 5 E) 5,5 


10. ABCD dörtgen, [AD]_L[DC], [AD]_L[AB] 
[AC]±[CB], | DC | = | CB | , |AB|=4cm 



Buna göre, |BC| kaç cm dir? 

A) n/5-1 B) 2^5-1 C) 2^5-2 

D)2n/5-3 E)2n/5-4 


1 1 . ABCD dörtgen, m(ABD)=50°, m(ADB)=40° 
m(DBC)=70°, m(BCA)=40° 

A 


t- 



Buna göre, m(BDC) kaç derecedir? 

A) 20 B) 25 C) 30 D) 40 E) 50 


12. ABCD dörtgen, m(BAC)=45°, m(CAD)=45° 
m(ADB)=20°, m(BCD)=45° 



Buna göre, m(ACD) kaç derecedir? 

A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 35 


1-E 2-C 3-E 


4-B 


5-E 


6- E 


7-D 


8-E 9-C 


10-C 


11 -A 


12-E 


ve Dörtgenler / , 


Test / ı os 


1. ABCD dörtgen, [BC]1[CD], m(BAD)=60° 
m (ABC) =150°, |DC|=5cm 
A 


i' 4. ABC üçgen, |AD| = |DE|=4 cm, |AB| = |BE|=6cm 
1 | DC | =8 cm 

s ' A 



Buna göre, |AB| + |AD| toplamı kaç cm dir? 


A)— B) 10 C)y D) 15 E) 20 


2 . ABCD deltoid, m(BAC)=m(ADB), |AE[=6 cm 
I BE| =4 cm 



f 


Buna göre, |BD| kaç cm dir? 

A) 9 B) 10 C) 12 D) 13 E) 15 

t- 

3 . ABC üçgen, ADEF deltoid, |FE| = |ED|, |AC| = 16cm ^ 

| AB| = 12 cm, | BC| =14 cm r 

C 1 
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Buna göre, |EB| kaç cm dir? 

A) 3 B) 4 C) 6 D) 8 E) 9 



Buna göre, |EC| kaç cm dir? 

A) 4 B) 5 C) 6 


D) 7 E) 8 


5 . ABCD deltoid, [AC] açıortay, [AC]n[BE]={K> 
|DE|=2 cm, |EK|=3cm, |EC|=6cm 
D 



Buna göre, |CK| kaç cm dir? 


A) 5 B)^ C) 6 D) 7 


6. ABCD deltoid, )DF| = |FC|, |AE| = |EB| 

[DB]n[EF]={K>, lBD|=24cm, |EF|=15cm 
D 


15 
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Buna göre, |AC| kaç cm dir? 

A) 12 B) 14 C) 16 D) 18 E) 20 

Geometri Soru Bankası B 



ABCD dörtgen, [AB]±[BC], 4|DB|=7|DE| 
|BC|=6 cm, | AB 1 =8 cm 


4. ABCD deltoid, [CA] açıortay, [BD] köşegen 
|AK| = |BK|+3 cm, |AD|=15cm 



Buna göre, Alan(ADC) kaç cm 2 dir? 



A) 24 B) 32 C) 36 D) 40 E) 48 


Buna göre, Alan(AKD) kaç cm 2 dir? 


A) 45 B) 54 C) 63 D) 70 


2. ABCD dörtgen, [AB]_L[AD], [AC]r>[BD]-{E} 
| AB 1 =4 cm, |AD|=9 cm, |AE|=3|EC| 


5. ABCD deltoid, [AC] açıortay, |BD|=16 cm 
I EC I =6 cm, Çevre(ABCD)=54 cm 



Buna göre, Alan (ABCD) kaç cm 2 dir? 



A) 20 B) 24 C) 30 D) 32 E) 36 


Buna göre, Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 

A) 162 B) 168 C) 174 D) 180 E) 186 


3. ABCD deltoid, [AE]_L[BD], |AB| = | ED| =10 cm 
i BE I == 8 cm 



Buna göre, Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 


6, m(ÂCB) = 18°, m(DBC)=42°, |AC|=9cm 
| BD j=12 cm 



Buna göre, Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 


A), 20 B) 116 0)108 D) 102 E) 98 I *> 20-/3 C > 24 ' /î °> ^ E)X ^ 
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Çalzgenler ve Dörtgenler / 9 


Test / 


7. ABCD dörtgeninde, [AC], [BD] köşegen, m(DCA)=30° 1 

|DC|=6cm, |AC|=8cm, |BE|=2|DE| i' 

D 1 

S 



Buna göre, Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 

A) 24 B) 30 C) 36 D) 42 E) 48 

8, ABCD dörtgen, [AB]_L[BC], [BC]1[DC], |AE|=|AD| 
|BE|=5cm, |EC| = |CD|=7cm 
A 



B 5 E 7 C S 

Buna göre, Alan(AECD) kaç cm 2 dir? ^ 

£ 

A) 56 B) 64 C) 84 D) 98 E) 112 t 


9 . ABCD dörtgeninde F, N, E noktalan bulundukları 
kenarların orta noktalarıdır. | FN | =3 cm 
| FE | =4 cm, [ EN | =5 cm 

C 


10. ABCD dörtgeninde E, F, G, H bulundukları kenarlann 
orta noktalarıdır. Alan(AFE)=12 cm 2 , Alan(BFG)=g cm2 
ve Alan(EDH)=10 cm 2 dir. 

A 


B<(® 

<a 


(10) >D 



Buna göre, Alan(GCH) kaç cm 2 dir? 

A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 11 

11 . ABCD dörtgen, [AC]n[BD]= {E}, |AD|=10cm 
| AB 1=12 cm, |DE| =2 cm, |EB|=8cm 
|AE|=2|EC| 

D C 

A 12 B 

Buna göre, Alan(DBC) kaç cm 2 dir? 

A) 12 B) 16 C) 18 D) 24 E) 36 

12. ABCD dörtgen, K, E, F, G bulundukları kenarların 
orta noktalarıdır. [AC]n[BD]={L}, m(BLC)=30° 
|AC|=8cm, |BD|=10cm 

D K C 



Buna göre, Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 


Buna göre, Alan(EFGK) kaç cm 2 dir? 


A) 16 

B) 18 

C) 20 

D) 24 

E) 28 i 

A) 4 

B) 6 

C) 8 

D) 10 

E) 12 

2-B 

3-C ■ 

4-B 

5-B 

6-D 7-C 

8-C 

9-D 

10-A 

1 1 -D 

12-D 
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Çokgenler ve Dörtgenler / 10 

7. ABCD dörtgen, [AB]1[BC], [AD]1[BD], |AB| = |BC| 
| AD | =3 cm, ] DC ] =15 cm 


Mir A drnm Ötesi 


Test / M OT 


... 

v 


10 . ABCD deltoid, [AC]n[BD] = {K}, |AB| = |AD| =2|AE| 
|BC| = |CD|=2|DF|, |EF|=5cm, |BD|=6cm 


m 


M 


mm 




gJJl 



Buna göre, |BD| kaç cm dir? 


A) 9 B) 10 C) 12 D) 13 E) 15 


8. ABCD dörtgen, [AD]±[DC], [AB]±[BC], ]AD| = |DC| 
| AB | =(V2 -1) cm , | BC | ={İ2 +1) cm 



Buna göre, Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 

A) 24 B)12V3 C)1öV3 D) 18^3“ E) 30 

1 1 . ABCD dörtgen, [AC] ve [DB] köşegendir. 

|AE| = |EC|, | DF | = |BF| , |DC|=5 cm, |AB|=9cm 




Buna göre, |BD| kaç cm dir? 

A) 1 B)V2 C) 2 D) 2 V 2 E) 2 12 -2 

9. ABDC dörtgen, [AB]1[AC], [ AB | = | AC | 

| BD | = [ DC | , m(DBC)=15°, |AD|=6 cm 


Buna göre, |EF| nin alacağı tam sayı değerleri top- 
lamı kaçtır? 

A) 12 B) 15 C) 18 D) 20 E) 24 


12. ABCD konveks dörtgende E ile F bulundukları 
kenarların orta noktalarıdır. |AD|=6 cm 
1 BC |=10 cm, |EF|=x cm 




Buna göre, Aian(BDC) kaç cm 2 dir? 


A) 6 B) 4 C) 3 D) 2 

__ _ 3 _ c 443 5-A 

Geometri Soru Bankası B 


i Buna göre, x in alabileceği kaç tam sayı değeri 

vardır? 

r A) 2 B) 3 C) 5 D) 6 E) 8 

7-C 8-C 9-A 7Öİ-A İT5 12^D 


pars â&Mrenm' / 1 

1. ABCD paralelkenar, [ED] açıortay, m(ECB)=40° 


Test / 108 


1 3 . 


ABCD paralelkenar, [DF] açıortay, [DE]±[AB] 
|BF| = |FC|, |DE| = |DF| 




C 

Buna göre, m (DEC) - m(ADE) kaç derecedir? 

Ç 

A) 10 B) 20 C) 30 D) 40 E) 60 


A E B 

Buna göre, m(CDF) kaç derecedir? 


A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30 


2. ABCD paralelkenar, [DE]1[EB], m(EBC)=100° 


4. ABCD paralelkenar, [NH]_L [AB], | AD | — | NC j 

m(DAB) 2 
/ 3 


m (ABC) 



D N 



Buna göre, m(ADE) kaç derecedir? 

A) 5 B) 10 C) 15 D) 20 


Buna göre, m(HNB)=a kaç derecedir? 


A) 32 B) 33 C) 34 D) 35 E) 36 


Geometri Soru Bankası B 


Paralelkenar / 1 


5. ABCD paralelkenar, [DF]_L[BC], [DE]±[AB] 
m(FDE)=70° 



Bir Adam Ötesi 


A E 


Buna göre, m(DAB) kaç derecedir? 


A) 75 B) 70 C) 65 D) 60 E) 55 


Test/ 103 


8. ABCD paralelkenar, [DE]_L[AB], [BK] n [AC] = {G} 
I FG | = | GC | = | BC | , |AE| = |DE| 



D K 



A E 


Buna göre, m(BKC) kaç derecedir? 


A) 30 B) 45 C) 60 D) 72 E) 75 


kenar / 2 


-j _ ABCD paralelkenar, [DE] ve [CE] açıortay 
Çevre(ABCD)=30 cm, |DE|=6cm 



Buna göre, |EC| kaç cm dir? 


A) 8 B) 3\f7 C) 6%/2 D) 9 E) 10 


Test / 1 09 

4. ABCD paralelkenar, [KN]//[EF]//[BC], [KF]//[AB] 
Çevre(ABCD)=25 cm, |EC|=4cm 


E 4 C 



A N 


Buna göre, Çevre(ANKFED) kaç cm dir? 


A) 16 B) 17 C) 18 D) 19 E) 21 


6. ABCD paralelkenar, m(EAD)=m(DAB)=a 
m(ABE) = m(EBC)=p 



Buna göre, m(AEB) nin a ve P cinsinden ifadesi 
aşağıdakilerden hangisidir? 


A) 2a-P B) 3a-P C) 2P-a 

D) 2P-2a E) P-a 


9. ABCD paralelkenar, [AD]J_[EF] 



Buna göre, m(FEC) - m(ECB) kaç derecedir? 


A) 75 B) 80 C) 90 D) 100 E) 120 


2. ABCD paralelkenar, [AF] ve [BE] açıortay 
[AD]//[GH], |EH| = |FC| ve |AB|=12cm 



D E H F C 


Buna göre, Çevre(ABCD) kaç cm dir? 


A) 40 B) 42 C) 44 D) 46 E) 48 ç 


5. ABC üçgen, BFED, DECG paralelkenar 
|BD|=2|BF|, |AD|=2cm, |FG|=12cm 



Buna göre, |BC| kaç cm dir? 


A) 16 B) 18 C) 20 


7. ABCD paralelkenar, [ AB | = | DE | , m(CDE)=80° 
m(BCE)=20° 



Buna göre, m(DAE) kaç derecedir? 


A) 20 B) 25 C) 30 D) 40 


1 0. ABCD paralelkenar, [DH]_L[AB] , | CE | =3 1 EB | 
|DE|=60cm, |AH|=36cm, |HB|=39cm 



A 36 H 39 B 


Buna göre, m(DEA) kaç derecedir? 


A) 15 B) 22,5 C) 30 D) 45 


3. ABCD paralelkenar, m(ABC)=2.m(EDC) 
|EB|=2cm, | BC | =5 cm 



E 2 B 


Buna göre, |DC| kaç cm dir? 


A) 11 B) 10 C) 9 D) 8 


[AB]±[BC], [AE]//[DC], [ED]//[BC], m(BAE)=30° 
| AE | =3 cm, |ED|=5cm, |DC|=7cm 



Buna göre, |BC| kaç cm dir? 


A) 5 B) 7 C) 8 D) 10 E) 11 
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ro | co 


Test / îio 
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3 


Test / ıia 


7 . ABCD paralelkenar, [BE] açıortay, j FC | = | ED | 
|BF|=4cm, | FA I =8 cm 



Buna göre, |AE| kaç cm dir? 

A) 2^5 B) 5 C)3İ5 D) 7 E) 4^ 


10. ABCD paralelkenar, [AC] köşegen, |DE| = |EA| 
1 AF [ = [ FB | , |AL|=4cm 


fosııar / 4 


n est /m 



Buna göre, |LC| kaç cm dir? 

A) 8 B) 12 C) 16 D) 20 E) 24 


ABCD paralelkenar, [AD]_L[DE], [DC]1[BF] 

| AB j = 1 2 cm, [AD | =8 cm, |BF|=6cm 

D F C 



4. ABCD paralelkenar, m(ADE)=m(BDC)=a 
| AE | = 4 cm, |EB|=5 cm 

D C 


Buna göre, |DE| kaç cm dir? 

A) 8 B) 9 C) 10 D) 12 E) 15 



Buna göre, Çevre(ABCD) kaç cm dir? 

A) 24 B) 28 C) 30 D) 32 E) 36 


8 . 


ABCD paralelkenar, [AE]n[CD]={D}, [AC] köşegen 
|BF|=2cm, |KF|=1 cm 



1 1 . ABCD paralelkenar, [AC] köşegen, |AF| = | FB| 
I EC | =2 | DE | 



A)f B)f C)f D)f E) f 


9 . ABCD paralelkenar, [BH]1[DC], m(BAC)=a 
m ( DAC) = 1 8CP- 4a, |BC|=(|CE|+4) cm 



Buna göre, |AE| kaç cm dir? 


t- 

O 

Ç 

'ç 

ç 

t- 

t 


12 . ABCD paralelkenar, [AE]_LEH, [AE]//[DF]//[BG]//[CH] 
|BG | =2 cm, |AE|=3cm, |CH|=7cm 


D C 



Buna göre, |DF| kaç cm dir? 


A) 5 

B) 6 

C) 8 

D) 9 

E) 12 £ 

A) 6 

B) 8 

C) 9 

D) 10 

E) 11 

1-B 2-D 

3-D 

4-C 

5-D 

6-A 7-E 

8-A 

9-C 

1 0-B 

1 1 -E 

12-B 


2. ABCD paralelkenar, [AE]1[CE], [DF]±[AB] 
|EC|=8 cm, | AE | = 1 1 cm, |BC|=5 cm 



Buna göre, |BF| kaç cm dir? 


5 . 



ABCD parelelkenar, |DE| = |EC|, |AF| = |FD] 
[BE]n[FC]={K}, [KL]//[AD], |KL|=8 cm 



Buna göre, |BC| kaç cm dir? 


A) 9 B) 10 C) 12 D) 15 E) 16 


A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 


3. ABCD paralelkenar, |DE|=4cm, |EA|=5cm 
[ EC] ==15 cm, I EB | =12 cm 

D C 



Buna göre, Çevre(ABCD) kaç cm dir? j 

A) 36 B) 40 C) 44 D) 46 E) 48 £ 


6. ABCD paralelkenar, [CF]1[EF], [HE]J_[EF] 
[CF] açıortay, |CF|=2|EL|, |AH| = |AL| 
j HB | = 10 cm, |BC|=8 cm 



Buna göre, [AH | kaç cm dir? 

A) 6 B) 5 C) 4 D) 3 E) 2 
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Pm’MeE^GMBr / 4- 


7. ABCD paralelkenar, [BD] köşegen, |BD| = |DC| 

| AB | =3 1 BF | , | CE | =6 cm ve A, F ve E doğrusaldır. 
D C 



A B 

Buna göre, |BE| kaç cm dir? 

A) 12 B) 8 C) 6 D) 4 E) 3 


Test/ ş jj 

10. AFHG, GHNK, KNED ve EFBC eş paralelkenarlardır 
Çevre(ABCD)=42 cm 



A F B 

Buna göre, |NH| kaç cm dir? 

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 



ro | (D 


ıralelkenaı / S 


p 3St/ £ 22 


•j ABCD paralelkenar, [AE]_L[BF], |AE|=8 cm 
| BF | =7 cm 


4. ABCD paralelkenar, [AC] açıortay, [AC]X[CE] 

|AC| =6 cm, |CE| =3 cm ve A, B, E doğrusaldır. 



Buna göre, Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 


A) 28 B) 35 C) 42 D) 50 E) 56 



Buna göre, Alan (ABCD) kaç cm 2 dir? 


A) 9 B) 12 C) 18 D) 20 E) 24 


2. ABCD paralelkenar, m(ADE)=m(ECB)=15° 
|DE| = |DC|, | CE 1 =6 cm 


5. ABCD paralelkenar, [AC] köşegen, [GH]//[BC] 

[EF]//[DC], Alan(AGK)=2 cm 2 , Alan(KHC)=8 cm 2 



A E 


Buna göre, Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 



D H 


Buna göre, Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 


A)4>/3 B)6-j3 C)8j3 D) 12 E)12^ 


A) 32 B) 36 C) 42 D) 48 E) 52 


3. ABCD paralelkenar, [DH]X[AB], m(DCH)=m(ADH) 
|AH|=2cm, |HB|=6cm 



A 2 H 6 B 


Buna göre, Alan(BHC) kaç cm 2 dir? 


A) 6 B) 8 C) 12 D) 16 E) 18 


6. ABCD paralelkenar, [BE]X[AC], [AC]X[DF] 
|BC| =10 cm, | BE [ =6 cm, |FC|=5cm 



Buna göre, Aian(ABC) kaç cm 2 dir? 


A) 52 B) 48 C) 45 D) 42 E) 39 
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7. ABCD paralelkenar, [AC] ve [BD] birer köşegendir. 
[EL]1[BC], [EK]1[AB], m(DAB)=30°, |EK|=2 cm 
| EL[ =3 cm 



Buna göre, Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 

A) 16 B) 20 C) 24 D) 36 


8, ABE üçgen, ABCD paralelkenar 
Alan(AEFD)=Alan(BCF) 


E) 48 



Buna göre, j [ oranı kaçtır? 
|EB| 


A)- 


B) - 




D)- 


E)- 


9. ABCD paralelkenar, |DC|=3|KL|, | AB [ =2 1 MN | 
D K L C 



_ . Alan(KMNL) , „ 

Buna göre, — — 7— — f oranı kaçtır? 
Alan(ABCD) 


1 0. ABCD paralelkenar, |DE| = |EF| = |FC| 
|AK| = |KL| =2|LB| , [EL]r,[FK]={M} 



_ Alan(EMF) 

Buna göre, — — . oranı kaçtır? 

Alan(ABCD) 


A) — 
' 11 


B) — C) — D) — 

18 ' 36 1 66 


E) 


48 


1 1 . ABCD paralelkenar, | DE | = | EC | , | AB | =2 1 AD | 
| AE | =8 cm, |EB| =5 cm 



Buna göre, Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 

A) 20 B) 30 C) 40 D) 50 E) 60 


12. ABCD paralelkenar, ^ n (ABCD) = - , |DC|=6cm 
Alan(CEF) 2 1 

| AE| =1 0 cm 



Buna göre, |FB| kaç cm dir? 


«1 

B)± 

’ 12 

C)J- 
1 12 

D) — 

24 

E)H ^ 

24 t 

A) 2 

B) 3 

C) 4 

°)f 

E) 5 

1-E 2-B 

3-C 

4-A 

5-B 

6-E 7-E 

8-A 

9-B 

10-D 

11-C 

12-C 


aI©Mwnsî ! / 6 


Test / 1 13 


j . ABCD paralelkenar, [CD] açıortay, [AE]±[EC] 
| DE | =3 cm, |EC|=6 cm 



Buna göre, Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 

A) 20 B) 24 C) 30 D) 36 E) 42 


2. ABCD paralelkenar, [AE] ve [BE] açıortay 
| DC |=10 cm, | AE | =4A/5cm 

DEC 



A B 

Buna göre, Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 

A) 30 B) 36 C) 40 D) 45 E) 50 


3. ABCD paralelkenar, [AD]±[DE], m(CDE)=20° 
m(EAB)=25°, |AE| =6 cm 

D C 



Buna göre, Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 

A) 15 B) 18 C) 20 D) 25 E) 30 


ABCD paralelkenar, [CE]n[DF]={K} 
1 AE | = | EF [ =2 1 FB | 



Buna göre, Alan(ADKE) oram kaçt,,-? 
a Alan(BFKC) 


A)f B)f C,îi D| 


24 

13 


E) 


24 

17 


ABCD paralelkenar, |AE|=2|FE| 
Alan(DEC)=12 cm 2 , Alan(ABCD)=64 cm 2 
D C 



Buna göre, Alan(EFB) kaç cm 2 dir? 

A) 8 B) 10 C) 12 D) 14 E) 16 


6. ABCD paralelkenar, [AE] açıortay, [AE]X[EF] 
[EF]//[KB] , 3 1 BF 1 =5 1 FC | , |EF|=6cm 



Buna göre, |KB| kaç cm dir? 
A) 8 B) 9 C)10 


D) 11 E) 12 
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Test / 114 




Pm’sieEzeınısı? / 7 

7. ABC üçgen, [DE] //[AB], [EF] // [AC] 

Çevre(DEC)=18 cm, Çevre(BEF)=15 cm 
Alan(ABC)=121 cm 2 

C 



A F B 

Buna göre, Alan(AFED) kaç cm 2 dir? 

A) 35 B) 33 C) 44 D) 55 


8. ABCD parelelkenar, [DE]n[DF]={D}, |AE| = |EB| 
|BF| = |FC|, | DL | = | LF| , |DK| = |KE| 
Alan(DKL)=3 cm 2 




A E B 

Buna göre, Alan(KEBFL) kaç cm 2 dir? 

A) 12 B) 13 C) 15 D) 16 E) 18 


Test/ u 4 


1 0. ABCD paralelkenar, [BD] köşegen 

[AG]n[AH] = {A>, |DH| = |HC|, |BG| = |GC| 
A D 



_ . Alan(EFGCH) 

Buna göre, oranı kaçtır? 

Alan(AEF) 


A)- B) 2 


1 1 . ABCD paralelkenar, [AE] açıortay, [AE]±[EF] 
I BF | = | FC | , |AE|=8cm, |EF|=3cm 

D E C 



A B 

Buna göre, Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 

A) 24 B) 32 C) 36 D) 40 E) 48 


Test / 1ÎS 


■j. Aşağıda birim kareli kağıda çizilen paralelkenar biçi- S 4. ABCD paralelkenar, [EF], [CF] açıortay, |EF|=3 cm 

mindeki parkın taralı kısımlarına çim ekilecektir. t- | CF | =4 cm | DE | =2 cm 

. c 

;_L_U ; i ; ; : ._j_. " d c 




Buna göre, çim ekilecek alan kaç br 2 dir? S 

b 

A) 15 B) 18 C) 21 D) 24 E) 27 J? 


2. Kareli kağıt üzerine çizilen paralelkenar biçimindeki S 
tarlanın taralı kısımlarına buğday ekilmiştir. t- 


A F B 

Buna göre, |EA| kaç cm dir? 


A)1 B) 2 C)| 


5. ABCD parelelkenar, [AE]±[CE] , | AF | = | FC ] 
| EC | =3 cm, |AB]=8cm 



Her karenin bir kenarı 10 m olduğuna göre, buğday 
ekilen alan kaç metre karedir? 


A) 2450 B) 2650 C) 2850 

D) 3250 E) 3650 



A 8 B 

Buna göre, Alan(ABF) kaç cm 2 dir? 

A) 12 B) 15 C) 16 D) 24 E) 32 


9. ABCD paralelkenar, | DS | =2 1 SC | , | AP | =2 1 DP ] 
| AR | = | RB | , Alan(PRS)=22 cm 2 


S C 



A R B 

Buna göre, Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 


12. ABCD paralelkenar, [DC]±[EG], | AF [ = | FC | 
|DE| = |FG|=3cm, |AC|=10cm 

D 3 E C 



A G B 

Buna göre, Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 


A) 36 

B) 42 

C) 48 

D) 60 

E) 72 1 

A) 42 

B) 45 

C) 48 

D) 56 

E) 63 

2-D 

3-D 

4-A 

5-C 

6-B 7- E 

8-B 

9-E 

10-B 

11-C 

12-A 


3. ABCD parelelkenar, ABK üçgen, Alan(ADE)=s jr 

Alan(KEF)=2s, Alan(BFC)=7s, Alan(ABFE)=48 cm 2 J' 

K 1 



A B İ 

Buna göre, Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? j? 

A) 56 B) 60 C) 64 D) 72 E) 80 ğ 


6. ABCD paralelkenar, [AE] ve [BE] açıortay, | FE| =1 cm 
| DF | = 3V2 — 1 cm, | FC ] =3>/2+1 cm 

D F Ç 



A B 

Buna göre, Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 

A)16V2 B)18V2 C)20V2 D)24-j2 E)30yİ2 
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ABCD paralelkenar, |BF| = |FC|, m(CDF)=m(EDF) 
I DF 1=273 cm, | DE | =3 72 cm 



A E B 

Buna göre, Alan(DEF) kaç cm 2 dir? 

A) 271 B) 372 C)2V6 D) 376 E)473~ 


10 . ABCD paralelkenar, |AD|=4cm, |AB|=8cm 
[AC]n[BD] = {E}, m(BEC)=45° dir. 

D C 



A 8 B 

Buna göre, Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 

A) 1 6 B) 20 C) 24 D) 28 E) 32 


S. ABCD paralelkenar, m(DCE)=m(ECF), [EF]_L[FC] 
|EF|=4cm, |FC|=12cm, |BC|=9cm 

D C 


^ 

AF B 

Ç 

Buna göre, Alan(DEC) kaç cm 2 dir? j 

A) 18 B) 20 C) 24 D) 30 E) 36 1 


1 1 . ABCD paralelkenar, DAE, DFC ve EBF üçgensel 
bölgelerinden her birinin alanı 1 cm 2 dir. 

D C 



A E B 

Buna göre, Alan(DEF) kaç cm 2 dir? 

A) -1 + 75 B )7I C)1+V5 

D)3-Vö E) 5-y[5 


9 . ABCD paralelkenar, [GH]//[BC], [BD] köşegen 
Alan(KBCH)=14 cm 2 , Alan(AGKD)=30 cm 2 dir. 

D H C 



/ ^ 7 \/ 

A G B 

Buna göre, Alan(DKH)+A!an{BGK) kaç cm 2 dir? 


12. ABCD paralelkenar, DAE, DEF ve DFC üçgensel 
bölgelerden her birinin alanı 1 cm 2 dir. 

D C 



A E B 

Buna göre, Alan(EBF) kaç cm 2 dir? 

A) 72-1 B)73-1 C) -JE-2 

D) 5-275 E) 275 -4 


A) 12 B) 14 C) 16 D) 18 E) 20 1' U) 5-4V5 EJ2V5-4 

ft-C 2-B 3-D 4-C 5-A 6-D 7-B 8-A 9-E 10^C ÎTİ îTc) 
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ABCD eşkenar dörtgen, |ED| = |AB|, m(DCB)=100° S 3 . ABCD eşkenar dörtgen, m(CBE)=23° 
A B I m(CDE)=27°, m(DEB)=70° 


Buna göre, m(AEB) kaç derecedir? 


A) 5 B) 10 C) 15 D) 20 E) 25 j 


Buna göre, m(ABD)=a kaç derecedir? 


A) 25 B) 30 C) 32 D) 35 E) 40 


2. ABCD eşkenar dörtgen, [AC]n[DB]={E} 
[DF] açıortay, m(AFD)=115°, m(DCA)=a 


4. ABCD eşkenar dörtgen, |BE| = |BF| 
m(ABC)=116°, m(ADE)=35° 


Buna göre, a kaç derecedir? 


Buna göre, m(EFD) kaç derecedir? 


A) 25 B) 30 C) 35 D) 40 E) 45 J- 


A) 64 B) 65 C) 66 D) 67 E) 68 
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Dörtgen / 1 


Test / i j 



5, ABCD eşkenar dörtgen, |BE| = |DC| 
m(EAB)=65° ve E, D, C doğrusaldır. 


8. ABCD eşkenar dörtgen, m(ECB) =15° 
] DE | = j BC | ve m(BAD)=ct dır. 


■j, ABCD eşkenar dörtgen, [CE]1[AE], j AB I =6 cm 
|DE|=2 cm 


S 4. ABCD eşkenar dörtgen, [AC]n[DF]={E} 
1 3 1 AB | =5 ] AF | , |DF|=40 cm 



Buna göre, m(EBC) kaç derecedir? 


A) 72 B) 76 C) 80 D) 84 E) 86 



A E B 

Buna göre, m(BAD)=a kaç derecedir? 


A) 55 B) 60 C) 65 D) 70 E) 75 



A 6 B 

Buna göre, |BD| kaç cm dir? 


A) 5 B) 4\/2 C)6 D)4a/3 E) 8 



F B 


Buna göre, |DE| kaç cm dir? 


A) 25 B) 24 C) 20 D) 18 E) 15 


6. ABCD eşkenar dörtgen, CBE eşkenar üçgen 
m(DAB)=70° 



Buna göre, m(ADE) kaç derecedir? 


A) 75 B) 80 C) 85 D) 90 E) 95 


ABCD eşkenar dörtgen, [AC] köşegen, m(EBC)=20” 
m(BCA)=40° ve m(CAE)=ct dır. 



Buna göre, m(CAE)=a kaç derecedir? 


A) 5 B) 10 C) 15 D) 20 E) 25 


2. ABCD eşkenar dörtgen, m(ADE)=90°, |BE| = |EC| 
|DE|=4 n/ 3 cm 



Buna göre, |AD| kaç cm dir? 


A) 4 B)Asf2 C) 6 D) 4^3 E) 8 


t 5. BDEF eşkenar dörtgen, ABC eşkenar üçgen 
„ | BD l =8 cm, | KL[ =2 cm 



B 8 D 


Buna göre, AFK ve LDC üçgenlerinin çevreleri top- 
lamı kaç cm dir? 


A) 18 B) 24 C) 30 D) 36 E) 42 


ABCD eşkenar dörtgen, [AEJ±[CE], 


| AB | _ 2 
I AE I 3 



Buna göre, m(ABC) kaç derecedir? 


A) 165 B) 150 C) 145 D) 130 E) 120 


1 0. ABCD eşkenar dörtgen, ,[EB]1[BC] 

m(DCB)=80°, m(EDC)=ct, |AE| = |EB| 



Buna göre, a kaç derecedir? 


A) 50 B) 55 C) 60 D) 65 E) 70 


3. ABC üçgen, BDEF eşkenar dörtgen, [AB] J_[AC] 
| BD | = | FD i , | BC | — 1 2 cm dir. 



Buna göre, Çevre(BDEF) kaç cm dir? 


A) 9 B) 12 C) 16 D) 20 E) 25 j- 


S. ABCD eşkenar dörtgen, [DK]n[AC]={E} 

2 1 FC | =3 1 BF | , |FK|=16 cm ve A, B, K doğrusaldır. 



Buna göre, |DE| kaç cm dir? 


A) 12 B) 13 C) 15 D) 16 E) 18 
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Buna göre, Çevre(ABCD) kaç cm dir? S. A) 32 B) 34 C) 36 D) 38 E) 40 


A) 8 B) 12 C) 16 D)18 E) 24 1 

12. ABCD eşkenar dörtgen, |FC 1=2 |DF| 
m(DCB)=2.m(EDC) 
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CJl | co 


■\ , ABC üçgen, BDEF eşkenar dörtgen 
|AF|=1 cm, |DC|=4 cm 



B D 4 C 

Buna göre, Çevre(BDEF) kaç cm dir? 

A) 4 B) 6 C) 8 D) 10 E) 12 


4. ABCD eşkenar dörtgen, F, köşegenlerin kesim noktası 
[AC]n[AE]={A}, [DC]_L[CE], |EF|=2V5 cm 
| CE | =4 cm 


D C 



A BE 


Buna göre, Çevre(ABCD) kaç cm dir? 

A) 20 B) 25 C) 30 D) 35 E) 40 


2. ABC üçgen, BEFD eşkenar dörtgen, | AF | =3 cm 
| FC 1 =5 cm, | BC [=10 cm 



5. ABCD eşkenar dörtgen, [BE]_L[DE] 
m (ABD) = m (CBİE) , | CE | =2^3 cm 



D C 2</3 E 


Buna göre, Çevre(BEFD) kaç cm dir? J Buna göre, |AC|.|BD| çarpımı kaç cm 2 dir? 


A) 10 B) 12 C) 15 D) 18 E) 20 -£ A) 48^3 B) 42^/3 C) 40^ D) 36^/3 E) 32^ 


3. 


ABCD eşkenar dörtgen, m(FDB)= 
|AF|=2cm, |FB|=3 cm 

D C 


A 2 F 3 B 

Buna göre, j DB | kaç cm dir? 




Buna göre, |AE| kaç cm dir? 


A) 7,5 B) 7 C) 6,5 D) 6 E) 5 i A) 9 B) 10 C) 12 D) 14 E) 16 
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Eşkenar Dörtgen / 3 

7. ABCD eşkenar dörtgen, m(BCD)=60° 
|AE|=3 cm, |EB|=5cm dir. 



A 3 E 5 B 
Buna göre, |DE| kaç cm dir? 

A) 2^2 B) 2V3 C) 5 D) 6 


Test/ l ig 

10. ABCD eşkenar dörtgen, [AE]l[BC], |BE| = |EC| 

| AE | =6 cm 

A D 





Buna göre, Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 

A)12 B)'\2\[3 C) 15 n/3 D)18n/3 E)24^ 


S. ABCD eşkenar dörtgen, [EB]_L[BC] 
| DE |=25 cm, |EA|=12cm dir. 



Buna göre, D noktasının [AB] kenarına uzaklığı kaç ■£ 
cm dir? * 


A) 20 B) 25 C) 30 D) 35 E) 37 


1 1 . ABCD eşkenar dörtgen, [DB] köşegen, | DE | = | EB] 
[EF]±[AB], |AF|=8cm, |FB|=2 cm 



A 8 F 2 B 

Buna göre, Alan(AFED) kaç cm 2 dir? 

A) 30 B) 32 C) 34 D) 36 E) 38 


9. ABCD eşkenar dörtgen, [EC] ve [EB] açıortay 
|EC|=8cm, |EB|=6cm 



A B 

Buna göre, Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 


12. ABCD eşkenar dörtgeninde, [AC] köşegendir. 
[GE]_L[AB], [GF]_L[BC], |GF|=3 cm, |GE|=5 cm 
I DC 1=10 cm 


D 10 C 



A E B 

Buna göre, Aian(ABCD) kaç cm 2 dir? 


A) 48 

B) 64 

C) 72 

D) 96 

E) 144 jr 

A) 100 

B) 95 

C) 85 

D) 80 

E) 75 

1-C 2-C 

3-A 

4-A 

5-A 

6-B 7-E 

8-D 

9-D 

10-E 

1 1 -D 

12-D 
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Çevresi 52 m olan eşkenar dörtgen biçimindeki = 4. ABCD eşkenar dörtgen, [EH]_L[AH] 

bahçede E, köşegenlerin kesim noktasıdır. * |CE| = |EB|=5cm,|BH|=3cm 

[EF]-L[AB], |FB|=4 m dir. - D C 



Buna göre, Alan(ABCD) kaç m 2 dir? 


E) 100 


A) 144 B) 150 C) 156 D) 162 E) 170 - 


t . 5. ABCD ve ABEF eşkenar dörtgenlerinin her birinin 

2. Kareli kağıt üzerine eşkenar dörtgen biçimindeki jr çevresi 40 cm dir. [KL]_L[DC], |KL|— 3 cm 

parkın krokisi verilmiştir. 




Buna göre, A!an(ABEF)-Alan(ABCD) farkı kaç cm 2 
dir? 




| A) 12 B) 15 C) 18 D) 24 E) 30 

Her karenin bir kenarı 5 m olduğuna göre, parkın 
alanı kaç m 2 dir? * 

A) 500 B) 600 C) 700 D) 800 E) 900 


3. ABCD eşkenar dörtgen, [DE]İ_[AB] 
|AC|=4V5cm, |DE|=4cm 

D C 



A E B i' 

Buna göre, Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 

A) 15 B) 18 C) 20 D) 25 E) 30 i 


ABCD eşkenar dörtgen, [AC]n[BD]={G>, [AE]X[BC] 
| CE | = 4 n/ 3 cm , |BF| = |FC|veD,C,E doğrusaldır. 



D C 4v/3 E 

Buna göre, Aian(AGH) kaç cm 2 dir? 

A)%/3 B)2n/3 C)J3 D)4n/3 E)5^ 
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9. ABCD eşkenar dörtgen, [AC] köşegen, | DG | =3 cm 
|GF|=1 cm, |AG| = |AB| ve A, B, E doğrusaldır. 


D C 



Buna göre, Çevre(ABCD) kaç cm dir? 


12. ABCD eşkenar dörtgen, m(ECB)=m(EBC)=25° 
m(BAD)=110°, m(ADE)=a dır. 


D C 



Buna göre, a kaç derecedir? 


A)6-JĞ B)8-j6 C)1076 D) 12 JĞ E)14-j6 t . o n 0 , 

1 i A ) 3° B) 35 C) 40 D) 45 E) 50 

£ C 2 ' B 3JC ** ** ^ 743 8^ 9 T A ^ 7Tİ ^Cİ 
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Buna göre, m(FDC) kaç derecedir? 


A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30 


i- 

A) 45 B) 50 C) 60 D) 65 E) 70 



4. ABCD dikdörtgen, |DB| = |AE|, m(DBC)=65° 
2. ABCD dikdörtgen, m(EDC) =20°, m(ECB)= 10° m(DAE)=75° 



Buna göre, m(AED)=a kaç derecedir? 


Buna göre, m(DCE) kaç derecedir? 


A) 60 B) 55 C) 50 D) 45 E) 40 j' A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 
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5. ABCD dikdörtgen, ]AC| = |BL|, m(ACB) =70° i 8. ABCD dikdörtgen, [AF]-L[BF], |AF| = |BF|, |BE| = |ba| 

ve A, B, L doğrusaldır. -= 

D E F C 



A B L 1 ^ 

Buna göre, m(EAF) kaç derecedir? 


Buna göre, m(ADL) kaç derecedir? 

t . A) 15 B) 20 C) 22,5 D) 25 E) 30 

A) 72 B) 72,5 C) 75 D) 80 E) 85 



Buna göre, m(BAE) kaç derecedir? 


ABCD dikdörtgen, [EF]//[AB], m(A'DE)=30° 
m(ÂBF)=30°, |AD 1=3^3 cm, |AB|-|EF|=5 cm 
D C 

3 ^ 3 " 

A B 

Buna göre, |BF| kaç cm dir? 

A) 2^3 B) 3 C) 2V2 D) 2 E) ^/3 



A) 22,5 B) 30 C) 45 D) 60 E) 75 t 


10. ABCD dikdörtgen, m(ECB)=m(EDC), | AB | =8 cm 


7 . ABCD dikdörtgen, |AB|=2|BC|, |AE| = |AB| 
D E C 

A B 

Buna göre, m(CEB) kaç derecedir? 



] ED | =4 cm 

A E B 



D C 

Buna göre, | BC | =x kaç cm dir? 


A) 45 B) 60 C) 67,5 D) 75 E) 80 ş A) V3 B) -JE C) 2^3 D) 2^ E) 3^3 
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ABCD dikdörtgen, [BF]±[AC], |FC|=3cm 
| AF 1 = 12 cm 


4. ABCD dikdörtgen, [DE]_L[CH], [AE]n[DE]-{E} 
] AD 1 =9 cm, 1 AB ] =1 0 cm, |BE|=2cm 




A 10 B 2 E 


Buna göre, |DF| kaç cm dir? 


Buna göre, |CH| kaç cm dir? 


A) 2%/Î3 B) 8 C)V65 D) 3%/î¥ E) 4^13 


A) 3,6 B) 4,8 C) 5 D) 6 E) 8 


2. ABCD dikdörtgen, [AE]_L[BD], | BF| =2 cm 
| FD | =8 cm 


5. ABCD dikdörtgen, [DB] köşegen, [AE]J_[DB] 
| DE [ = | FB | =2 cm, |EFl=6cm 




Buna göre, |EC| kaç cm dir? 


Buna göre, |AF| kaç cm dir? 


A) 7 B)4^3 C)3 Vö D)2 a/1Ö" E) 6 


A)4^ B)2%/î¥ C)6\İ3 D)3^ E)3^/ÎT 


3 . ABCD dikdörtgen, [EF]1[FK], |DF|=6cm 
| AK| —2 cm, |KB|=8 cm, 1EC|=1 cm 



A 2 K 8 B 


Buna göre, |BC| kaç cm dir? 


A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 


6. ABCD ve EFGH dikdörtgen, |AF|=4 cm 
| EH |=5 cm, |HB|=9 cm 



Buna göre, |DCj kaç cm dir? 


A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 
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DMzdöstgen / 2 


Test/ m % j 


7. ABCD dikdörtgen, |AE|=1 cm, |DE|=2cm 
I CE I =3 cm 



Buna göre, |BE| kaç cm dir? 

A)Vö B) Ve C) V? D)2V2 E) 3 


10. ABCD dikdörtgen, [DE]n[AC]={F}, |AE| = |EB| 
| DC |=12 cm, |BC|=9cm 

D 12 C 



A E 

Buna göre, |FC| kaç cm dir? 


A) 8 B) 9 C) 10 D) 12 E) 13 


3. ABCD dikdörtgen, |AE|=9cm, |DE|=6cm 
I BE I =2 1 EC I 



Buna göre, |EC| kaç cm dir? 

A) 2V3 B)VÎ3 C)VÎ4 D)VÎ5 E) 4 


i 11. ABCD dikdörtgen, [DE]n[BG]={F} 
s |DG| = |GC|=6cm, |EC| = |BE|=9 cm 

t- 

D 6 G 6 C 



Buna göre, |EF| kaç cm dir? 

A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 


9. ABCD dikdörtgen, [AD]//[KL], [EF]//[AB] 
|KE|=3cm, |KF|=4cm, |AG|=5cm 


D K 


î 12. ABCD dikdörtgen, [AC] köşegen, [DE]n[DF]={D} 
•£' |AE| = |EB|=9 cm, |BF| = |FC|=6 cm 

A , E , B 



A 

L 



B 


Buna göre, 

1 gb 1 

kaç cm dir? 



A) 3V2 

B) 4 

C) 5 

D)4V2 

E) 6 

2-C 

3-C 

4- D 

5-B 

6-A 



Buna göre, |KL| kaç cm dir? 

A)2%/Î3 BJ2VÎ4 C)2VÎ5" D) 8 E)2VÎ7 
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■j , ABCD dikdörtgen, AECF eşkenar dörtgen 
[EG]±[AF], |DF|=6 cm, |ABl=16cm 


D 6 F 



E B 


Buna göre, |FG| kaç cm dir? 


A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 8 


4. ABCD dikdörtgen, [BE], CBA nın açıortayı 
| DE | = | EC j , ] AB j =8 cm 



F B 


Buna göre, EGFH dikdörtgenin çevresi kaç cm dir? 


) 4 B) 4 V 2 C) 4Vİ3 D) 8 E) 8 V 2 " 


ABCD dikdörtgen, [EC]_L[BF], |DF|-|AF|-1 cm 
| CF | =4 cm, |FE| = 1 cm 



E B 


5. ABCD dikdörtgen, [BG], ABC nın açıortayı 
[AG]X[GB], | BC | =4 cm 


Buna göre, | AF j kaç cm dir? 


A) 3,5 B) 4 C) 4,5 D) 5 E) 5,5 __ 



Buna göre, |DE|=xkaçcm dir? 


A) 2 B) 2V3 C) 4 D)4V3 


3. ABCD dikdörtgen, [AC]n[BD]={E}, |DE| = ]CB| 

|DCI=12V3cm 


D 12n/3 



6. ABC üçgen, DBEF dikdörtgen, ADEF paralelkenar 
| AC| =6 cm 


Buna göre, [ AC [ kaç cm dir? 


A) 14 B) 20 C) 24 D) 28 E) 30 



Buna göre, |DE| kaç cm dir? 


A) 4 B) 3,5 C) 3 D) 2,5 E) 2 
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Dikdörtgen / 3 


Test/ 


7. ABCD dikdörtgen, |DK|=5cm, |KA|=4cm 
DKL üçgeni KL doğrusu üzerine katlanarak 
EKL üçgeni elde ediliyor. 



Buna göre, |DL| kaç cm dir? 


A) 15 B) 14 C) 13 D) 12 E) 10 


1 0. ABCD dikdörtgen, DEC, FBC üçgenlerinin alanları 
AFCE dörtgeninin alanına eşittir. 



A F 


Buna göre, ~|+— | toplamı kaçtır? 


< b >¥ c >! 


S. ABCD dikdö rtge n, [DB] köşegen, |DF| = |EB| 

| FC | = 4^5 cm , | EC | = 3 n/ 5 cm , | FEJ=5 cm 


11 . ABCD dikdörtgen, [EC]_L[GB], |AE| = |DF| 
|gi = |,|EG|=6cm, |GC|=4cm 


X 


Buna göre, |DF| kaç cm dir? 


D . F 



A ' E 


Buna göre, |DG| kaç cm dir? 


A )4 B)5 C) 6 D) 8 E) 10 " 


A) 3 4Î B) 8 C)6V2 D) 5^3 E) 9 


9. ABCD dikdörtgen, [CE]J_[DF], |EF| = |BF| 
|DC|=8 cm 


1 2. ABCD dikdörtgen d doğrusu ile [AB] doğru parçası 
arasındaki dar açı 60° dir. |AD|=4cm, |DC|=8cm 
ABCD dikdörtgeninin d doğrusuna göre simetriği 
alındığında A'b'c'd' dikdörtgeni elde ediliyor. 



F ” B 


Buna göre, |DF| kaç cm dir? 


A) 6 B) 8 C) 10 D) 12 


2-E 3-C 4-E 5-C 



C 

" Buna göre, |DD | kaç cm dir? 

ç- 

E) 15 J AJ6 + 4./3 B)4+8V3 C)16 D) 14 E) 20 

6 ~ C 7 ~A 8-B 9-B 10-İ ÎTÂ V2TS 
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■j ABCD dikdörtgeninde farklı iki kenarının oranı 4 tür. 
Alan (ABCD) =144 cm 2 

D C 



A B 

Buna göre, dikdörtgenin çevresi kaç cm dir? 


Test / 123 

ABCD dikdörtgen, [EF]//[DC], [GH]//[CB] 
Aian(EKGD)=9 cm 2 , Alan(AHKE)=Alan(KFCG)=12 cm 2 
D G C 


9 

12 

K 

12 



AH B 

Buna göre, Alan(HBFK) kaç cm 2 dir? 


A) 60 B) 56 C) 50 D) 48 E) 40 ^ A) 12 B) 15 C)16 D) 20 E) 24 


2. ABCD dikdörtgen, m(DEA)=m(AEB), m(EBC)=60° 
Çevre(ABCD)=12 cm 

DE C 



A B 


Buna göre, Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 

A) 32 B) 24 C) 12 D) 8 E) 6 


3. ABCD dikdörtgen, [AF]1[DG], [AE]1[KB] 

|AG|=2 cm, |GF|=5 cm, |AK|=6cm, |KE|=1 cm 



A B 


Buna göre, Aian(ABCD) kaç cm 2 dir? 

A)7a/3 B) 3^7 C)4^ D)14a/3 E) 49 


5. ABCD dikdörtgen, Alan(ABCD)=36 cm 2 


Alan(ABE)=12 cm 2 

n C 



A B 


Buna göre, Alan(DEC) kaç cm 2 dir? 

A) 4 B) 6 C) 8 D) 12 E) 16 


6. ABCD ve EFCG dikdörtgen, [AE] açıortay 
[AB | =8 cm, | AD | = 1 2 cm, |AE|=2V2cm 

A 8 B 




1 


J ^\2^V2 

t- 


E 

S 12 




D G C 

Buna göre, Alan(EFCG) kaç cm 2 dir? 


A) 48 B) 50 C) 54 D) 56 E) 60 
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7. ABCD dikdörtgen S 1t S 2 ve S 3 ile gösterilen karelerinin 
alanları sırası ile 1 , 4 ve 25 ile orantılıdır. | AB | = 1 2 cm 


10., 11. vs 12. soruları aşağıdaki bilgileıe 
göre cevaplayınız. 



Buna göre, S 2 kare bölgesinin alanı kaç cm 2 dir? 


Kareli kağıtta dikdörtgen biçimindeki tarlanın krokisi 
verilmiştir. Tarlaya ayçiçeği ve buğday ekilecektir. 


' / * 

Buğday / « 

. / 


f 

* 

/ ; 
/ 


A) 9 B) 8 C) 7,5 D) 6 E) 4 


8. ABCD dikdörtgen, [DE]_L[EF], |DF | = Vs 5 cm 
|AD|=4cm, |AE|=8cm 


Her karenin bir kenarının gerçek uzunluğu 5 m dir. 



8 E B 


Buna göre, Alan (DEF) kaç cm 2 dir? 


1 0. Buna göre, tarlanın alanı kaç m 2 dir? 

A) 2000 B) 2100 C) 2200 

D) 2300 E) 2400 


A) 10 B) 12 C) 15 D) 16 E) 20 ğ 


9. Kareli kağıtta verilen dikdörtgen biçimindeki bahçenin j. 11. Buna göre, ayçiçeği ekilecek alan kaç m 2 dir 9 
havuz hariç iç bölgesi çimlendirilecektir. 


-Ki \ 

m* • : ■ 

.ıs - 

■ .QP=^ . "■ 


A) 1500 B) 1550 C) 1600 

D) 1650 E) 1700 


Her bir karenin bir kenarı 4 m olduğuna göre, çim- 
lendirilecek alan kaç m 2 dir? 


A) 736 B) 744 C) 752 D) 760 E) 768 


1 2. Buna göre, ayçiçeği ekilecek alan buğday ekilecek 
alandan kaç m 2 fazladır? 


A) 1100 


B) 1150 


C) 1200 


D) 1250 


E) 1300 


— 2-0 3-0 4 ~ C 5 ~ B 6 - E 7-A ~ 8-A 9-E 10-B VHD 12-C 
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Dikdörtgen / s 

7. ABCD dikdörtgen, [DE], BDC nın açıortayıdır. 
|BE|=10cm, |EC|=6cm 


Test/ 1 24 

10. ABCD dikdörtgen, m(DAE)=m(DCF), |DE| =8 cm 
I BF| =2 cm, Alan(AFCE)=32 cm 2 


A £ 

; 

D 8 E C 





10 j- 

7 


E 1 

/ / 


6 " 

-r / 

D r 


\ P O D 


Buna göre, Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 

A) 200 B) 196 C) 192 D) 188 E) 184 


Buna göre, Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 


A) 48 B) 52 C) 56 D) 60 E) f 


8. ABCD dikdörtgen, [DC]_L[EF], [AF]1[FB] 

S,, S 2 , S 3 bulundukları bölgelerin alanları ve 
bu alanlar eşittir. 

D E C 



Buna göre, oranı kaçtır? 


A) 4 B) • 


C) 3 D) ■ 


1 1 . ABCD dikdörtgen, Alan(EBC)=S,, Alan(AEF)=S 2 
Alan(AFCD)=S 3 , |AB|=3|EB|, |EC|=2|CF| dir. 

D C 



S + S 

Buna göre, - t- 3 oranı kaçtır? 
^2 


A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 


9. ABCD dikdörtgen, [EC]//[AF], Alan (ABF)= Alan (AECF) 
D C 



Buna göre, f — oranı kaçtır? 
EA 



A) 1 

B) — 

2 

C) 2 

°)f 

1-B 

2-C 

3-B. 

4-B 

5-C 


12. ABCD dikdörtgen, [AC] köşegen, [AC]n[DE]={F} 
| CB | =3 1 EC | , Alan(FEC) =4 cm 2 dir. 

D C 


F E 



i A B 

s Buna göre, Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 

I A) 88 B) 92 C) 96 D) 100 E) 104 

7-C 8-A 9-C 10-B lT5 12-Cİ 
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■j, ABCD dikdörtgen, [EC]_L[DH], |DH|=4cm 
| EC | = 1 0 cm ve E, A, B doğrusaldır. 



Buna göre, Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 

A) 20 B) 36 C) 40 D) 48 E) 50 


4. ABCD dikdörtgen, |DK| = |KC|, |BC|=4cm 

ADK üçgeninin AK doğrusuna göre simetriği alınarak 
ALK üçgeni elde ediliyor. 



Buna göre, AIan(ABCK) kaç cm 2 dir? 

A) 16 B) 20 C) 24 D) 28 E) 30 


2. ABCD dikdörtgen, [CE]1[BD], |CBl=15cm 
Alan (ABCD) =300 cm 2 

D C 

15 

A B 

Buna göre, A!an(ABE) kaç cm 2 dir? 

A) 54 B) 56 C) 63 D) 64 





Buna göre, Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 

A) 20 B) 24 C) 30 D) 32 E) 36 


3. ABCD dikdörtgen, [FE]1[BD], |FE| = |FA| 
| DE | =4 cm, [CB | =8 cm 


D C 



A B J 

Buna göre, Alan (ABC D) kaç cm 2 dir? j 

A) 32 B) 36 C) 40 D) 48 E) 56 ğ 



A B 

Buna göre, Alan(ADE) kaç cm 2 dir? 


A) 8 B) 12 C) 16 D) 24 E) 32 


255 


Geometri Soru Bankası B 













BEzdöıtgen / & 


7. ABCD dikdörtgen, m(DAE)=m(KEC) 

m (AEK) = m (EHK) , |AH|= 8 cm, |EH|=4cm 
D E C 





\6 

L 

/ 

/ /-''H 


\ ıs 


A 

/8 


r 



A B 

Buna göre, Alan(AEK) kaç cm 2 dir? 

A) 20 B) 18 C) 16 D) 14 E) 12 


8 . ABCD dikdörtgen, | AD | = V3 cm, m(ACB)= 75 ° 
D C 


A B 

Buna göre, Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 

A) 2 + ^3 B) 3 + 2^3 C) 6 + V3 

D) 6 + 2 V3 E) 6 + 3^3 


9 . ABC üçgen, DEFG dikdörtgen, |BD|=4cm 
|EC|=9cm, |GF|= 8 cm 

A 



10 . ABCD dikdörtgen, [AC]J_[DE], |DE|= 6 cm 
| FC | =8 cm 

D C 


A B 

Buna göre, Alan(BFC) kaç cm 2 dir? 

A) 12 B) 16 C) 20 D) 24 E ) 4 g 


1 1 . ABCD dikdörtgen S, , S 2 , S 3 bulundukları bölgelerin 
alanları ve bu alanlar birbirine eşittir. 

[EF]J_[AB], J EF | =4 cm 


B 4 D E 9 C 

Buna göre, Alan(DEFG) kaç cm 2 dir? 

A) 45 B) 48 C) 50 D) 56 E) 60 j 

[Î-C~ 2-A 3-D 4-C 5-D 6 -C 7-A 

Geometri Soru Bankası B 2 gg 


A 

F 

B 

s, 

EJ 

14 

E | 

S 2 


S 3 

XSXx \ 

D C 


Buna göre, |AD| kaç cm dir? 

A) 12 B) 11 C) 10 D) 9 E) 8 


12 . ABCD dikdörtgen, 8 |EF 1=3 |EC| 
Alan (DEC) =64 cm 2 
D 



Buna göre, Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 

A) 60 B) 64 C) 72 D) 75 
8 -E 9-B 10-D 11 -A 



I 5 - 

2. ABCD dikdörtgen, [CE]_L[DF], |AD| = |DF |=6 cm j 
| AE 1 =2 cm 1 

D C £ 



Buna göre, Alan(DFC) kaç cm 2 dir? 

A) 18 B) 20 C) 24 D) 30 E) 36 , 


ABCD dikdörtgen, |DK|=2|KC|, |BF|=2|CF| 
Alan(ABFEKD)=64 cm 2 dir. 

D K C 

F 

A B 

Buna göre, Alan(EFCK) kaç cm 2 dir? 

A) 4 B) 6 C) 8 D) 10 E) 12 



3. ABCD dikdörtgen, [DE]±[EA], [EA]//[DB] , 6 . ABCD dikdörtgen, [EF], [BF] açıortay 

|EA|=2cm, |ED|= 6 cm j AE | =6 cm, |AB |=8 cm 



Buna göre, Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? i Buna göre, Alan(BEF) kaç cm 2 dir? 

A) 120 B) 100 C) 90 D) 80 E) 60 | A) 16 B) 20 C) 24 D) 25 
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ABCD dikdörtgen, [CE]±[EB], |AE|=3 cm 
| DE |=5 cm, [AD [ =6 cm 

D C 



A B 

Buna göre, Alan(BEC) kaç cm 2 dir? 


10. ABCD dikdörtgen, [DH]±[AC], |DH|=3 cm 
| KC | = 8 cm 

D E C 


\ 



p' 

\3 


^8^ 



K 




AF B 

Buna göre, Alan(BCEF) kaç cm 2 dir? 


A)4>/3 B)5V2 C) n/55 D)2 VÎI" E) 7İ5 


A) 12 B) 16 C) 24 D) 36 


8. ABCD, AKLM dikdörtgen, |AD|=6cm, |AB|=8cm 

L 



A 8 B 

Buna göre, Alan(AKLM) kaç cm 2 dir? 

b 

A) 24 B) 36 C) 40 D) 48 E) 60 ~ 


1 1 . ABCD dikdörtgeni [AC] köşegeninden katlanıyor. 
| DC | = 73. | BC | , Alan(AEC)=4>/3 cm 2 dir. 

D C 



/E B 


Buna göre, [AD | kaç cm dir? 

A) V3 B) 2 C)2^3 D) 4 E) 3^3 


9. ALKD kare, ABCD dikdörtgen, [AF] _L[EB] , | AP | =4 cm 

D EK C 

\ F 

p' \ 

A L B 

Buna göre, Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 

A) 8 B) 12 C) 16 D) 20 E) 24 


1 2. ABCD dikdörtgen, m(DCE)=m(AEF)=m(FCB) 
I DE [ =2 cm, |AE| =3 cm 



AF B 

Buna göre, Alan(EFC) kaç cm 2 dir? 


A) 5 B) - 


C)10 D)~ E) 15 


12? 2 ~ c 3 ' A 4 ~ A 5 ~ C 6 ~ B 7-E 840 ^5 iül 
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Benzer iki futbol sahasına döşenecek halılar 8000 m 2 
9000 m 2 dir. 


4. ABCD dikdörtgen, |AB| = 14cm, |BE|=15cm 


I ECI =9 cm 


DE 9 




Buna göre, bu sahalardan küçük olanın çevresinin 
büyük olanının çevresine oranı kaçtır? 


Buna göre, Çevre(ADE) kaç cm dir? 


A, f b,2# cp 0,1 E,| 


A) 26 B) 27 C) 28 D) 29 E) 30 


2. ABCD ile FBCE dikdörtgenleri benzerdir, 
j DE | =9 cm, | EC [ =3 cm 


D 9 E 3 C 



F B 


Buna göre, |BC| kaç cm dir? 


A) 3 B) 4 C) 6 D) 8 


5. ABCD dikdörtgen, [ED], [EC] açıortay 
|AD|=2cm, |EF|=3cm, | EB [ > | AE | 



A E 


Buna göre, |EB|-|AE| farkı kaç cm dir? 


A)j3 B)n/5 C)2\İ2 D)2 -J3 E)2a/ö 


3. ABCD dikdörtgen, [DB] köşegen 
[ DE | = | FB I =2 cm, |EF|=6cm 



6. ABCD dikdörtgen, [NE], [NB] açıortay 
J DE | = I EA 1 , 1 NE | =4 cm, |NB|=6cm 
D N 

I 




A F 


Buna göre, |CE| 2 + |CF| 2 toplamı kaç cm 2 dir? 


Buna göre, | AF | kaç cm dir? 


A) 40 B) 52 C) 68 D) 76 E) 84 S A) 1,8 B) 2 C) 2,5 D) 3,2 E) 3,5 
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DMzdÖFtgen / 8 





Test / 12 ? 


7. 


ABCD dikdörtgen, DEC, CEF, BCF üçgenlerinin 
alanları birbirine eşittir. 

D C 



1 0. ABC üçgen, ADHE dikdörtgen, [AH]_L[BC], [DE]//[«g 
| BK| = | KC|, j AH | =8 cm, |BC|=20cm 
A 



Buna göre, oranı kaçtır? 

tA 


B H K 

Buna göre, |KL| kaç cm dir? 


A) 


1-7ö 


A) 4 B) 5 


B) 


1 + 75 


C) 6 D) 7 


C) 


3 + 7ö 


E) 8 


D) 


4 + 75 


E) 


5 + ~J~5 


8. ABCD dikdörtgen, [EC]_L[DF], |KF| = |BF[ 
D C 


1 1 . ABCD dikdörtgen, [DF]n[AE] = {E}, m(EAB)=60“ 

IDE I 3 

I EF | 4 






Buna göre, E_j oranı kaçtır? 


A) ! 


B) • 


C)- 


E)- 


E) 


9. ABCD dikdörtgen, [DE]_L[EA], |AB|=2|BC| 

I DF | =1 cm, |FE| =1 cm, |EA|=1 cm 

£ =. c 

1 / 


12. ABCD dikdörtgen, [AC] açıortay, m(AEB)=90° 
|EF| =2 cm, |BC|=x dir. 




Buna göre, | BC | =x kaç cm dir? 


Buna göre, |FC| kaç cm dir? 


A) 4 

B)2n/5 

C) 5 

D) 472 

E) 6 b 

A)1 + 75 

D) 75-1 

B)2+75 

C)75 -2 

E) 75 

1-B 2-C 

3-C ' 

4-E 

5-E 

6 -A 7-B 

8-A 

9-C 

10-B 

1 1 -E 12-A 
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gy&UL<is / A 


1. ABCD kare, |AD| = |EC|, m(ADE)=20° 



Buna göre, m(ABE) kaç derecedir? 

A) 15 B) 20 C) 25 D) 30 


2. ABCD kare, |AC| = |EB|, m(EBA)=25° 
D C 




Test / 128 


3. ABCD kare, ADE ve AEF eşkenar üçgendir. 

D C 



E) 35 


Buna göre, m(EBF) kaç derecedir? 

A) 105 B) 120 C) 135 D) 150 E) 160 


'7/ 


4. ABCD kare, DCFE eşkenar dörtgen, m(DCF)=50° 
A B 



A B 

Buna göre, m(EDA) kaç derecedir? 

A) 20 B) 25 C) 30 D) 35 E) 40 
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E F 

Buna göre, m(EAB) kaç derecedir? 

A) 100 B) 105 C) 110 D) 115 E) 120 
Geometri Soru Bankası B 










Kar© / 1 t^g" 

5. ABCD kare ve A, C, E noktalan doğrusaldır. 
I AC j = | BE | 


Bir A dlının ötesi 



A B 

Buna göre, m(CBE) kaç derecedir? 

A) 10 B) 15 C) 20 D) 22,5 E) 30 


Test/ i 2 g 


£ 8. ABCD kare, |DE| = |BF|, m(CİF)=cc 

~ ve A, B, F doğrusaldır. 



Buna göre, m(CEF)=a kaç derecedir? 

A) 30 B) 45 C) 50 D) 60 


6. ABCD kare, |AE| — | EC | — 4 cm, |DE | =2^2 cm t. 9. ABCD kare, m(DCK)=15°, m(DAE)=30° 

D C S: „ 


\zj2 

Js 

□ E C 


t K 

- — ■" /\ 

Ye 

/ 

/ \ 

/ 4 

t- 

307 \ 

/ 

t 

/ \ 


A B 

Buna göre, m(DAE) kaç derecedir? 

A) 1 5 B) 22,5 C) 30 D) 35 E) 40 


A B 

Buna göre, m(CFB) kaç derecedir? 

A) 45 B) 60 C) 67,5 D) 75 


7. ABCD ve EFGB kare, m(AGB)=135° 



A B 

Buna göre, m(FEC) kaç derecedir? 

A) 30 B) 35 C) 40 D) 45 

1-C 2-D İ-D 7c 

Geometri Soru Bankası B 


10. ABCD kare, m(ADE)=15°, |DE| = JEA|, m(ABE)=a 
D C 



E) 50 j- 

5-B 6-C 
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A B 

Buna göre, m(ABE)=a kaç derecedir? 

A) 15 B) 22,5 C) 30 D) 45 
7-D 8-B g-D 


ğtm'e / S 
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•j . ABCD kare, [AF] açıortay, [EF]//[BC] 
m(AFB)=90°, |BF|=6 cm 

D E C 



Buna göre, |EF| kaç cm dir? 

A)3n/2 B) 3 C) 2İ2 D) 5 


4. ABCD kare, |EB|=7cm, |AE|=8cm, |EC|=5cm 
A D 



B C 

Buna göre, |DE|=x kaç cm dir? 

A)4İ3 B)2jr\ C)^42 D) 2/Ö E) 6 


E) 4İ2 


2. ABCD kare, [EF]_L[AB], m(CDE)=15° 
m(DCE)=45°, | DE | =4 cm 

D C 


5. ABCD kare, |AE| = |EF| = |BF|, |EC|=VÎ3cm 
D C 



45V 


A 

4^\ 


“ 

/! 

E 


C 

/ 7 



ç 

m/ / 



s 

'c 

H — — H <■ — H— 


Buna göre, |FE| kaç cm dir? 

A)2^6 B) İ6 C)yfĞ-yf2 

D)V6+V2 E) 2^3-1 


A E F B 
Buna göre, Çevre(ABCD) kaç cm dir? 

A) 8 B) 12 C) 16 D) 20 E) 24 


3. ABCD kare, [EF]_L[BC], m(EAD)=30° 
| AB | = 1 AE | =6 cm dir. 



A 6 B 

Buna göre, |CF|=x kaç cm dir? 

A)3-V3 B) 4 -2İ3 C)5-2V3 

D) 6 - 2\/3 E) 6 -3 İ3 


6. ABCD kare, |EC|=3 cm, |AE|=21 cm 
ve A, E, C doğrusaldır. 

D C 



A B 

Buna göre, |DE| kaç cm dir? 

A) 12 B) 13 C) 15 D) 16 
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Kare / 2 


7. ABCD kare, [AC] köşegen, |AE|=1 cm 
| EC |=11 cm 


1 0. Şekilde bir kenarı 3 br olan kareler çizilmiştir. 




Buna göre, | DE | kaç cm dir? 


Buna göre, D noktasının, [AC] doğru parçasın» 
uzaklığı kaç br dir? v na 


A)-j£= B)7L C) d\_JL r 9 

Vîö Vîö Vîö E) ^q 


A)4n/ 3 B)r/5Î C)Ve T D)3>/7 EJA^Ö 


S. ABCD kare, [AC]n[BE]={E}, [DK] açıortay 
I EK ( = | EF | , |EC|=7 cm, |BF|=8 cm 



1 1 . ABCD kare, [DE] J_[FC] , | BF | =3 1 AF | , | CE | =4 cm 



A F 


Buna göre, |EF| kaç cm dir? 


Buna göre, |AD| kaç cm dir? 


A) 10 B)10V2 C)12V2 D) 17 E) 20 


A) ! B >! °>f 


9 . ABCD kare, [AC] köşegen, | EC | = 8 Vİ cm 
m(ABE)=30° 



12 . ABC üçgen, DEFK kare, [AB]_L[AC], 3|AC|=4|AB| 


Buna göre, |CD| kaç cm dir? 

A)8(V3+1) B)8(V2+1) C)8(V3 + 2) b 

0)8(273 +1) E)8(2%/2 +1) 

î'Â 53 3-E 75 75 7c” 7-c 
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Buna göre, j oranı kaçtır? 


A)| B)| C)| D) i E)i- 

4 5 5 ' g ' 16 


9-A 10-E 11 -D 1 2-E 


















Kare / 3 


44. 


Bîr Adım ötesi 


Prc 

et? 


Test / 


7. ABCD kare, E ve F kenarların orta noktalarıdır. 
1 EK| =2 cm 

A E D 


1 0. ABCD kare, m(DEB)=75°, | ED | =6 cm 
D C 




Buna göre, | AB | kaç cm dir? 

A) 8 B)6V2 C)4x/5 D) 9 E)6 a/3 


Buna göre, |AC| kaç cm dir? 

A)3 + V3 B)3 +2%/3 C)3+3V3 

D)3 + 4a/3 E) 3 +Qyfz 


8. ABCD ve EFGK birer karedir. [BF|— 1 cm, |DG|=2cm * 1 1 ‘ ABCD kare, m(BCE)-45°, |AF|=4 cm 

S | FE | =3 cm ve A, F, E doğrusaldır. 


D 2 G C 






Buna göre, |KF| kaç cm dir? 

A) -JE B)3İ C)3 D )J\Ö E)2V3 

9. ABCD kare, [CE] açıortay, [DB]_L[FC] 

D C 


Buna göre, |CE| kaç cm dir? 


A)3 o 


/ 4 


İt 


Bir Adım Ötesi 
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■) a ABCD kare, [DE]±[CF], |DE|=4cm, |CF|=5cm 
D C 


4, ABCD kare, [DE]_L[EC], |EC|=1 cm, |DE|=3cm 



Buna göre, |EC| kaç cm dir? 

A) 2 B)V3 C)V5 D)2V2 E) 3 


2. ABC üçgen, [CH]±[AB], |CH|=8cm, |AB|=8cm 

C 



°>f ** i 



1 2. ABCD kare, [DE]±[CE], [CF]1[FB] 

| DE | = | FB | =2 \[5 cm , | CE | = | CF | =4 Vö cm 
D C 


„ - I DE I , 

Buna göre, ~ oranı kaçtır? 

EB 


A)V2+1 B)V2-1 C)a/2+2 



D) 2 - a/2 E) 


31 


Buna göre, |EF| kaç cm dir? 

A)2a/2 B)3a/2 C)4a/2 D) 3E E)2İ5 


1-C 2-D 3-C 4-C 5-B 6-B 7-C 8-D 9-B 10-C 11-E 12-C 


Buna göre, DEFK karesinin çevresi kaç cm dir? 

A) 8 B) 12 C) 16 D) 20 E) 24 


3. ABCD kare, ABF üçgen, |AE| = |EC|, [EH]1[BF] 
m(CBF)=30°, | EH |=4 cm 



Buna göre, |BF| kaç cm dir? 

A) 10 B) 12 C) 14 D) 16 E) 18 



Buna göre, |AE| kaç cm dir? 

A)a/To B)Vİ5 C) 4 D)2a/5 E) 5 


5. ABCD kare, [DE]±[AE], |DE|=7 cm, |AE|=3 cm 



Buna göre, |EB| kaç cm dir? 

A) 3 B) 4 C) 5 D) 2 a/6 E) a/29 


6. ABCD kare, [CE]n[DF]={K}, |DE| = |AF|=15 cm 
I EA 1=5 cm 



Buna göre, |KF| kaç cm dir? 

A) 10 B) 12 C) 13 D) 15 E) 16 
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Kssi© / 4? 


Bîr Aı 



i aSı / 



7 . ABCD kare, [DG]n[CE] = {F}, |DE| = |AG|=4|AE| 



10. ABCD kare, m(CFD)=m(CFE), |DF|=2cm 
| AF | —4 cm 

D C 



Buna göre, |AE| kaç cm dir? 

A) 2 B) 3 C) 2^3 D) 4 

11. ABCD kare, m(FAE)=m(CDE), IAF|=— cm 

6 

| AD | =4 cm 


1 . Sezen bir kare sorusunu gözerken yanlışlıkla karenin 
kenarlarını 1 cm fazla alarak karenin alanını 25 cm 2 
fazla buluyor. 


4. ABCD kare, |AE|=2|ED|, m(AEF)=30 D 
| EF | = 4%/s cm 



Buna göre, Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 


Buna göre, Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 


A) 121 B) 144 C) 169 D) 196 E) 225 S 


A) 100 B) 96 C) 81 D) 72 E) 64 


8. ABCD karesinde O köşegenlerin kesim noktasıdır. 
[OF]_L[OE], |DA|=8cm, |CF|=2cm dir. 


D C 




Buna göre, |AE| kaç cm dir? 


A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 t 


D C 



6 

Buna göre, |DE| kaç cm dir? 

A) 2^/3 B) 4 C) 3^/2 D)2V5 E) 5 

12. Engin (E), Fatih'in (F), Gamze’nin (G) evleri ve cadde 
üzerindeki hastahane (H) krokide gösterildiği gibi 
yatay düzlemdeki bir karenin köşelerinde yer almak- 
tadır. Engin’in evinin caddeye uzaklığı 400 m, Fatih'in 
evinin caddeye uzaklığı 700 m dir. 



Buna göre, karenin alanının eşkenar üçgenin alanı- i 
na oranı kaçtır? t- 


ABCD kare, [AC] köşegen, | BE | — | DE| —5 cm 
| EC 1 =7 cm 


D C 








Buna göre, Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 

A) 24 B) 32 C) 40 D) 48 E) 64 


9. ABCD kare, [EG]1[HF], |EK|=3cm, |KG|=7cm 
| HK | =4 cm dir. 


D H C 



Buna göre, |KF| kaç cm dir? 



Buna göre, hastahane (H) ile Gamze’nin (G) evleri 
arasındaki uzaklık kaç m dir? 


A) 3 

B) 4 

C) 5 

D) 6 

E) 7 1 

A) 400 

B) 500 

C) 600 

D) 700 

E) 800 

1-A 2-C 

3-D 

4-E 

5-C 

6-C 7-E 

8- E 

9-D 

10-B 

1 1 -E 

12-B 



Buna göre, Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 


Buna göre, Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 


C 

A) 100 B) 80 C) 72 D) 64 E) 50 _§• 


A) 8 B) 10 C) 12 D) 14 E) 15 
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./ iQ2 


7 . ABC D kare, [EF]_L[DC], [AD | =5 cm, |DE|=1 cm 

DİE C 



Buna göre, Alan(FBC) kaç cm 2 dir? 

A) 8 B) 10 C) 12 D) 14 


E) 16 


8. DEFC kare, [AE]J_[AB], [AB]±[BC], |BC| =3 cm 
i AB i =7 cm 


D 



Buna göre, Alan (DEFC) kaç cm 2 dir? 

A) 18 B) 25 C) 27 D) 36 E) 49 


9, ABCD kare, AEFG eşkenar dörtgen 

EBHF paralelkenar, [AG|=5 cm, |DG|=3 cm 
A 5 G 3 D 



Buna göre, Alan(EBHF) kaç cm 2 dir? 


10 . ABCD kare, [DA]n[EC]={A}, |DE|=15 cm 
i AE I =3 cm 



Buna göre, Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 

A) 128 B) 162 C) 200 D) 242 E) 288 


1 1 . ABCD kare, DCF eşkenar üçgen 
[EF]//[AB], | BF | =8 cm 

D C 


Jr 

v 



Buna göre, Alan(EFB) kaç cm 2 dir? 

A) 6 B) 8 C) 10 D) 12 E) 14 


12 . ABCD kare, m(CDE)=15°, m(DCE)=45°, |DE|=4cm 
D C 



Buna göre, Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 


A) 8 

B) 10 

C) 12 

D) 16 

E) 20 j- 

A) 16 

B) 18 

C) 20 

D) 24 

E) 30 

1-B 2- E 

3-B 

4-C 

5-B 

6-E 7-B 

8-B 

9- E 

10-B 

1 1-B 

12 -Pj 
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1 , ABCD kare, [DF]_L[CE], [AF]1[DF], |DE|=3 cm 
| EF| =2 cm 

D C 



Buna göre, Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 

A) 25 B) 28 C) 32 D) 34 E) 36 


2. ABCD kare, [CE]±[AE], m(DCE)=15°, |AE| =2 cm 
D C 



Buna göre, Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 

A) 6 B) 8 C)10 D) 12 


E) 16 1 


3 . Alan(ABCD) ve Alan(BEFK) sırası ile 18 cm 2 ve 32 cm 2 
dir. 



Buna göre, karelerin köşegenlerinin kesim nokta- 
ları arasındaki uzaklık kaç cm dir? 


A) 3V2 B) 4 V 2 C) 6İ2 D) 6 E) 5 


4. ABCD dikdörtgen, EFKD kare, | BC | = | BN | , | FN | =4 cm 

| KF | = V 2 cm ve D, F, N noktaları doğrusaldır. 

D K C 


£ 5 . 



Buna göre, Alan (ABCD) kaç cm 2 dir? 

A) 18 B) 20 C) 24 D) 36 E) 49 


ABCD kare, [GH]±[BC], [EF]_L[AB], |ED| = |CH| 
Alan(AFED)=21 cm 2 , Alan(NHCE)=12 cm 2 

DE C 


-= 





Ç 




F 

■ S 

Lı 


N 


S 





b 



■^1 



H 


AF B 

Buna göre, Alan(GNED) kaç cm 2 dir? 


A) 9 B) 10 C)11 D) 12 E) 13 


6. ABCD kare, m(EDB)=m(FDC), |DE|=8 cm 
i DF I =6 cm 


D 



Buna göre, Alan(DEF) kaç cm 2 dir? 
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A)10V2 B)12V2 C)14V2 D)16V2 E)18^2 
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7. ABCD kare, [AE] açıortay, | AD | =2 cm 
D C 



A B 

Buna göre, Alan(AEC) kaç cm 2 dir? 

A)V2-1 BJ2V2-1 C)2sj2-2 

D)4-2V2 E) 4- V2 


T©St/ İ Sş 

10. ABCD kare, [EK] ±[AF], |AD| = |AF|, |EF|=2cm 

[ FK | =3 cm 



A B 

Buna göre, Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 

A) 16 B) 20 C) 25 D) 30 E) 36 


8. ABCD kare, [CE]±[DB] , | EF | =x cm 
|EC|=x+7cm, |CFI=x+8cm 



A B 

Buna göre, Alan(CFB) kaç cm 2 dir? 


1 1 . ABCD kare, AEF dik üçgen, [AE]±[EF] 
| DE | =2 1 EC | , |AD| =6 cm 



A B 

Buna göre, Alan(AEF) kaç cm 2 dir? 


A) 35 B) 42 C)54 D) 56 E) 64 £ A) 28 B) 30 C) 33 D) 36 E) 39 


9. ABCD kare, |DE| = |EA|, |CF| = |FB| 
[AC] köşegen, Alan(KLBF)=S 

D C 



A B 

Buna göre, Alan(ABCD) S in kaç katıdır? 


< 

B) — 

2 

C) 3 

0)1° 

3 

E) 4 

2-B 

3-E 

4- D 

5-A 

6-B 


12. ABCD kare, [CE]1[EB], |AB|=10cm, |BE| = >/îĞcm 
D C 



A 

10 

B 


, Alan(DEC) kaç cm : 

1 dir? 


B) 55 

C) 50 

D) 45 

E) 40 

9-E 

10-E 

11 -E 

12-D 
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j, ABCD kare, m(EBC)=15°, ] DE | = | EB | =6 cm 


4. EFKL kare, [AD]±[BC] , | AD | = | BC | 


D C A 

15 ° 

4 

A B 

Buna göre, Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 

A) 40 B) 48 C) 52 D) 54 


2. ABCD kare, |AE| = |EB|=2 cm, m(EAB)=30° t- 

□ C S 5. ABC üçgen, DEFG kare, |BC|=12 cm 

Alan(ABC)=36 cm 2 

A 


Buna göre, Alan(DEC) kaç cm 2 dir? : B D E C 

İ' Buna göre, Alan(DEFG) kaç cm 2 dir? 

A) 8 - 2V3 B) 12-4^3 C)4-2>/3 - 

D)6-2V3 E)6-V3 £ A) 9 B) 12 C) 16 D) 20 E) 25 






3. ABCD kare, | PL | = 2^2 cm , AKLM ve PFtCN 
karelerinin çevreleri toplamı 24 cm dir. 


D N C 



A K B 

Buna göre, Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? j? 

A) 49 B) 64 C) 72 D) 81 E) 100 £ 


6. ABCD kare, [AE]_L[EB], Al an (AD E) =8 cm 2 
D C 



A B 


Buna göre, |AE| kaç cm dir? 

A) 2~J~2 B) 4 C) 3^2 D) 4^2 E) 8 
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1 2. ABCD kare, DEF eşkenar üçgen, | EB | = 2V2 cm 
A E 2V2 B 



D C 

Buna göre, Alan(ADE) kaç cm 2 dir? 




Buna göre, Aian(ABCD) kaç cm 2 dir? 


Buna göre, Alan(DEF) kaç cm 2 dir? 


A) 100 B) 81 C) 64 D) 49 E) 48 a)4 B)3^f2 C)2%/5 D)2%/6 E)5 


2. ABCD kare, |CE| = |CB|=2cm, m(ECB)=30° 
D C 



A B 

Buna göre, Alan(ABE) kaç cm 2 dir? 

A) 73-1 B)2-^3 C)1 

D) 2^3 -3 E) 2+ -J3 


3. ABCD kare, [DE]_L[AF], [AF]±[FB], m(ADE)=15° 
|EF|=2cm 



Buna göre, Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 

A) 8^2 B)6^ C) 4 D) 4%/l" E) 8 



A B 


Buna göre, AIan(ABCD) kaç cm 2 dir? 

A) 10 B) 12 C) 15 D) 20 E) 25 

6. ABCD kare, |DC| = |EC|, |DE|=2 cm 
| EB | = V2 cm 

D C 



A B 


Buna göre, Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 

A) 4 B) 5 C) 2^5 D) 2yfÎQ E) 6 
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7 . ABCD kare, [DF]_L[AE], |AF|=4 cm, |FE|=9 cm dir. 



m 


10 . ABCD kare, m(DKF)=m(CKF)=45°, |KC|=6 cm 
| KD | =8 cm 


8/\LAr 

°I^e 


Buna göre, Alan(ABE) kaç cm 2 dir? 


A) 20 B) 22 C) 24 D) 26 


AF B 

Buna göre, Alan(BCEF) kaç cm 2 dir? 


A) 40 B) 48 C) 50 D) 60 E) 64 


ABCD kare, [GF] J_ [EF] , |GF| = |FE|, |CE|=1 cm 
| EB J =3 cm dir. 



F B 


Buna göre, Alan(GFECD) kaç cm 2 dir? 


A) 9 B) 10 C) 11 D) 12 


11. ABCD kare, [AC] köşegen, [PR]1[RS], |CR|=5|AR| 
|AS| = |SB| ve Alan(PRC)=25 cm 2 dir. 

D P C 



Buna göre, Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 


A) 100 B) 120 C) 136 D) 144 E) 150 


9 . AGEF ve BCDG kare, [KL]1[AB], |ED| =4 cm 
| KG |=6 cm 


12. ABCD kare, | DE | = 2V2 cm , | AE | = V2 cm 
|BE| =2 cm 



L B 


Buna göre, Alan(AGEF)+Alan(BCDG) toplamı kaç 
cm 2 dir? 



Buna göre, Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 


A) 80 B) 72 C) 60 D) 52 E) 48 


A) 5 B) 4 %İ2 C)4j3 D) 8 E) 10 


2 ' B 3 ~ E - 4 ' E 5 -° 6 - B 7-D 8-E 9-A ^5 Î75 T^Eİ 
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3 . ABCD ikizkenar yamuk, [DC]//[AB], |AD| = |BC| 
m(DAB)=m(DEB)=70°, m(EDC)=35° 


1. ABCD yamuk, [DC]//[AB], m(DCF)=35°, m(ABF)=30' 


Buna göre, m(CBA) kaç derecedir? 


Buna göre, m(EBA) kaç derecedir? 


1 


A) 75 B) 78 C) 80 D) 85 E) 90 



Buna göre, m(DAB) kaç derecedir? j Buna göre, m(CAB) kaç derecedir? 


A) 100 B) 110 C) 120 D) 130 E) 150 i A) 15 B) 20 C) 25 D) 30 E) 35 


277 


Geometri Soru Bankası B 








Yamuk / î 




5. ABCD ikizkenar yamuk, [DC]//[AB], |AD| = |BC| 
I AC | = | ED | , m(DCÂ)=20°, m(DİB)=50° 



Buna göre, m(CFE) kaç derecedir? 


A) 100 B) 110 C) 120 D) 125 E) 130 


8. ABCD yamuk, [DC]//[AB], |AD|=5cm, |DC|= 4 cm 
| BC| =12 cm, m(DAB)+m(ABC)=90 ! ' 


D 4 C 



Buna göre, [AB | kaç cm dir? 


A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 20 


6. ABCD yamuk, [DC]//[AB], m(ADC)=135° 
| BC | = V2 | AD | , m(CBA)=a 



Buna göre, a kaç derecedir? 


9. ABCD yamuk, [AD]//[BC], m(ABC)=30° 
m(DCB)=45°, |DC|=2V2cm 



Buna göre, |AB| kaç cm dir? 


A) 15 B) 30 C) 35 D) 45 


A)2x/3 B)4 C)3V2 0)2^6 E)5 


7. ABCD ikizkenar yamuk, [EF] // [AB] , |CF| = |AE| + |ED| 
m(EAD)=25°, m(EFB)=50° 



10. [AB]//[DC], m(DAB)=50°, m(ABC)=80°, |BC|=5 cm 

| DC | =4 cm 


D 4 C 



Buna göre, m(DAB)=a kaç derecedir? 


Buna göre, |AB| kaç cm dir? 


A) 25 B) 35 C) 40 D) 50 E) 55 


2-C . 3 -A 


A ) 8 B)9 C) 12 D) 15 E) 16 
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ABCD yamuk, [AC]n[DB]={E}, [EF]//[AB] 
|EF|=2cm, |DC|=3cm 


4. ABCD yamuğunun orta taban uzunluğu 15 cm dir. 
[DC] // [AB] , [ED]_L[DA], |BE| = |EC|, |DE|=12cm 



Buna göre, |AB| kaç cm dir? 



Buna göre, (AD | kaç cm dir? 


A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 


A) 18 B) 20 C) 22 D) 24 E) 26 


2. ABCD yamuk, [DC]//[AB], [AC]m[DB]={R} 
[EF] orta taban, lEF|=12cm, |KN|=8cm 


5. ABCD dik yamuk, [DC]//[AB], [AD]1[DC] 

| CE ] = | EB | , | AD | == 1 6 cm, |DC| + |AB|=12 cm 




Buna göre, j PC i oranı kaçtır? 
| AB | 


Buna göre, |AE| kaç cm dir? 


112 1 
A) - B) - C) - D) - 
; 5 4 5 3 


A) 8 B) 9 C)10 D) 13 E) 15 


ABCD yamuk, [AB]//[DC], [AC]n[DB]={N> 
[EF] orta tabandır. | KL | = 1 cm, |AB|=6cm 


6. ABCD dik yamuk, [BC]±[CD], [BC]_L[AB], |ED| = |AE| 
1 BC ( = 18 cm, |BE|=15 cm, |AB|=20cm 


kX l 
/1 \ 



Buna göre, |DC| kaç cm diı? 


Buna göre, | DC [ kaç cm diı? 


A) 8 B) 9 C)10 D) 11 E) 12 i 


A) 10 B) 8 C) 6 D) 5 E) 4 
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7. ABCD yamuk, [DC]//[AB], [EF]//[AD], |BE| = |EC| 
|BF[=4cm, |DC|=6cm 


D 6 C 



F 4 B 


Buna göre, | AB | kaç cm dir? 


A) 16 B) 15 C) 14 D) 13 E) 12 


10. ABCD yamuk, [DC]//[AB], [EF]//[AB], |EL| = |LF| 

|DK|=3 cm, |KC|=5 cm, |NB|=8cm, |AN| =ı 0 cm 
ve K, L, N doğrusaldır. 


D 3 K 5 C 



A 10 N 8 B 

Buna göre, |EF| kaç cm dir? 


A) I 5 B) 14 C) 13 Dj 12 E) 11 


8. ABCDyamuk, [EK]//[AB], |KB|=İ^, |EF|= 2 cm 1 

5 £■ 

| FK | = 1 6 cm ve A, F, C doğrusaldır. ~ 



Buna göre, ABCD yamuğunun orta taban uzunluğu 
kaç cm dir? 


1 1 . ABCD yamuk, [DC]//[AB], [AC]n[DB] = {E} 

[FE]//[AD], [GE]//[BC], |AE| =2|EC | , |FG| =6 cm 



A F 


Buna göre, |AB| kaç cm dir? 


G B 


A) 11 B) 12 C) 13 D) 14 E) 15 1 


A) 15 B) 16 C) 18 D) 20 E) 24 


9. ABCD yamuk, [DC]//[EF], |DC|=8cm, |DE|=8cm 
| AE| =6 cm, |EF| =12 cm 


D 8 C 



12. ABCE yamuk, [AE]//[BC], [DE]n[BF]={G} 

|EH| = |HG| = |GD|, |EF| = |FC|, |AK|=10cm 



Buna göre, | AB | kaç cm dir? 


Buna göre, |AC| kaç cm dir? 


A) 14 B) 15 C) 16 D) 18 E) 20 


A) 20 B) 18 C) 16 D) 15 E) 14 


1-6 2-A 3 ' A 4 ' A 5 ~ C 6 -E 7-C 8-E 9-B 10-C 11-C 12-B 
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ABCD yamuk, [AD]//[BC], [AE] ve [DE] açıortay 
i BC 1=15 cm, | AD j =3 cm 


A 3 D 



4. ABCD yamuk, [DC] //[AB], |DC| = |DA[=6 cm 
| DB | =8 cm, | AB | =12 cm 

D 6 C 



Buna göre, Çevre(ABCD) kaç cm dir? 


Buna göre, |BC| kaç cm dir? 


A) 18 B) 21 C) 27 D) 30 E) 33 


A) 5 B) 2\fE C) 4 D) VTİ 5 E) 


2. ABCD yamuk, [DC]//[AB], [CE], [DF] açıortay 
|DC|=3 cm, | EF [ =5 cm, | AB | = 1 1 cm 


D 3 C 



A E 5 F B 

Buna göre, Çevre(ABCD) kaç cm dir? 


b 5. ABCD yamuk, [DC]// [AB], |AD| = |DC [=5 cm 
■Ç 1 BC 1 =6 cm, |AB|=9 cm 



Buna göre, |AC| kaç cm dir? 


A) 26 B) 28 C) 30 D) 32 


A) 10 B) — C)f D)f 


3. ABCD yamuk, [DE] ve [AE] açıortay, [EF]//[AB] 
| DC 1 =4 cm, [AD| =8 cm, |AB|=10cm 


D 4 



Buna göre, |EF| kaç cm dir? 


A) f B)2 C)| 


6. ABCD yamuk, [DC]//[AB], [CH]-L[AB] 

m(BAD)=2m(FICB), lAD|=5cm, lDCl=4cmdir. 


D) 3 E)- 



Buna göre, |AB| kaç cm dir? 


A) 9 B) 10 C) 11 D) 12 E) 13 
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|BC|=24 cm, |DC|=16cm, |AB|=12cm 
| AD |=4 cm, [AD]//[BC] 


A 4 D 



10. ABCD yamuk, [DC]//[AB], [BEJ_L[AE] , |EF| =2 cm 
1 FB | =6 cm, J AB [=10 cm 



Buna göre, ABCD yamuğunun yüksekliği kaç cm 
dir? ' 


Buna göre, [DC] ile [AB] arasındaki uzaklık kac cm 
dir? * n 


A) 9,6 B) 9,2 C) 9 D) 8,4 E) 8 


A) 2,8 B) 3,2 C) 3,4 D) 3,6 E) 4, 2 


8. ABCD yamuk, [DC]//[AB], m(DAB)=60°, m(ABC)=30° £ 

11 . ABCD yamuk, [DC]// [AB], [AEİJJBC1 

|DK|=2cm, |AD|=4cm, |AF|=6cm * J. LMtjiLbuj 

t- | AD |— | DC| =3 cm, | AB | = 1 1 cm 


D 2 K C 




Buna göre, oram kaçtır? 


Buna göre, |AD| kaç cm dir? 


*># °># E| f 


A ) 6 B) 7 C) 8 D) 9 


9. ABCD yamuk, [AB]//[DC], m(DAB)=60°, m(BCD)=30° 
|BC|=4V3cm, |AB|=6cm 


A 6 B 



Buna göre, |DC| kaç cm dir? 


12. ABCD yamuk, [DC]//[AB], 4 1 AB | =9 1 EB J =6 1 BC | 
| CE | =8 cm 



Buna göre, |AC| kaç cm dir? 


A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 11 


A ) 9 B ) 10 C) 12 D) 15 E) 16 


— — 3 ' D 4 ~ E 5C 6 ~ A 7-A B-B 9-D "TÖ-D iTb ^5] 
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İ€ / 4? 


1. ABCD yamuk, [DC]//[AB], [BD]±[AD], |AD| = |BC| 
|AB|=16 cm, |DC[=10cm 


D 10 



Test / î3i 


Buna göre, |DB| kaç cm dir? 


A) 4-/Î3 B) 5VÎ3 C) 6/13 D) 8VÎ3 E) 9VÎ3 


4. ABCD dik yamuk, [AD]//[BC], [AB]±[BC] 

| DC [=13 cm, |AB|=12cm, |AD|=2cm 


A 2 D 



Buna göre, |BC| kaç cm dir? 


A) 3 B) 5 C) 7 D) 8 


2. ABCD ikizkenar yamuk, [AD]//[BC], [BD], ABC nın 1 5 _ ABCD dik yamuk, [AD]//[BC], [AB]J.[AD], [DE]X[DC] 


açıortayı, |AB| = |DC|, [BD]±[DC], | DC | =4 cm 



Buna göre, |BC| kaç cm dir? 


A) 8 B) 9 C)10 D) 12 E) 16 


| AD 1 =6 cm, | BC | =1 0 cm 
A 6 D 



Buna göre, |AE|.|AB| çarpımı kaç cm 2 dir? 


A) 60 B) 56 C) 48 D) 36 E) 24 


3. ABCD ikizkenar yamuk, [DC]//[AB], |AB|=2|DC[ 
[AC|=8cm, |BC|=6cm, |AD|=6cm 



Buna göre, |DC| kaç cm dir? 


6. ABCD dik yamuk, [AD]//[BC], [AB]1[BC], [AC]1[BD] 
| AD | =1 cm, |BC|=4 cm 


A 1 D 



Buna göre, j DC | kaç cm dir? 


A) VÎ4 B) 4 C) 3 1/2 D) 2 1/5 E) V21 


A) 3 B) vTÖ C) VTÎ D) 2-Jz E) VÎ3 
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9. ABCD dik yamuk, |DC]1[AD], [DA]1[AB], [CE] açıortay f 12 . ABCD dik yamuk, [DCJi.[AD], [DA]_L[AB], [AE]±[BC] 
|AD|=6cm, |BE|=10cm, |AE| + |DC|=6 om |CE|=3 cm, |EB|=5 cm, |AB|=8 cm 



Buna göre, |AE| kaç cm dir? p A ö 

1 Buna göre, |DC| kaç cm dir? 



Geometri Soru Bankası B 


Test / 14® 


İ . EFCD ve ABFE yamukları benzerdir. 
|DC|=3 cm, | AB 1=12 cm 


D 3 C 



4. ABCD yamuk, [AB] // [DC] , [AC]±[BD], |AC|=8 cm 


Buna göre, | EF| =x kaç cm dir? 


A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 


|BD|=6 cm 


A B 



Buna göre, |AB| + |DC| toplamı kaç cm dir? 


A) 6 B) 8 C) 10 D) 12 E) 16 


2. EFCD ve ABFE yamukları benzerdir. 

[KF] açıortay, |DC|=3cm, |AB|=12cm 


D 3 C 



5. ABCD yamuk, [AB]//[DC], [AE]J_[BC], [AE] açıortay 
| BE | =3 1 CE | , | DC | =5 cm 


D 5 C 



Buna qöre, ‘ —i oranı kaçtır? 
İÇKİ 


A)f B)| C)2 D) | 


Buna göre, |AB| kaç cm dir? 


A) 15 B) 16 C) 18 D) 20 E) 25 


3. ABC üçgen, [AD]//[BC], [AD]±[DC], |AB| = |AC| 
|AD|=6cm, |DC|=5cm 



Buna göre, |BD| kaç cm dir? 


A) 10 B) 11 C) 12 D) 13 E) 15 


6. ABCD yamuğunda E ve F bulundukları kenarların orta 
noktalarıdır. [AD]//[BC], m(DCB)=30 D , m(ABC)=60° 


i DC | = 12 cm 


A E D 



Buna göre, |EF| kaç cm dir? 


A) 2V2 B) 3 C) 2 İ3 D) 4 E) 4^3 
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9. ABCD dik yamuk, [DC]±[AD], [AB]±[AD] . 12 - ABCD yamuk, [DB]n[AC] = {E}, [EF]//[DC] 

| AD |=4 cm, |DC| = |CB|=5 cm ~ Alan(DEC)=3 cm 2 , Alan(AEB)=12 cm 2 

D 5 C t D c 



Test / l4fl 




ABCD yamuk, [AD]//[BC], [BD]_L[DC], [DE]_L[BC] 
m(ÂBD)=m(DBC), | AD | =5 cm, |EC|=2cm t . 

A 5 D 1 

B E 2 C 

Ç 

Buna göre, Alan(ABD) kaç cm 2 dir? ğ 

A) 6 B) 8 C)10 D) 15 E) 20 ? 
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ABCD yamuğunda [EF] orta tabandır. 

[DC]//[AB], [EH]±[AB], ] EH [ = 3 cm, |EF|= 5 cm 


D C 



Buna göre, Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 

A) 15 B) 20 C) 24 D) 30 E) 36 
Geometri Soru Bankası B 



namım y 1 u> 


7. ABC D yamuk, [DC]//[AB], [EF]±[CB], |DE| = |EA| 

|DC|=3 cm, |CF |=2 cm, |BF|= 8 cm, |AB|=7cm 


D 3 C 



Buna göre, Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 


A) 20 B) 30 C) 36 D) 40 e) 48 


Tsst / ı^ı 


10. ABCD yamuk, [AD] // [DC] , [DC]±[EF], |AE| = |eb| 
|DC|=4cm, |EF|=8cm 



Buna göre, Alan (ABC D) kaç cm 2 dir? 


A) 24 B) 28 C) 30 D) 32 E) 36 


S. ABCD yamuk, [AB]// [DC], |CE| = |EB| 
Alan(ABCD)=24 cm 2 



11. ABCD yamuk, [DC]//[AB], [DF]±[AE], |BF| = |FC| 
I DF| =3 cm, |AE|=4 cm 



Buna göre, Alan(AED) kaç cm 2 dir? 


Buna göre, Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 


A) 12 B) 15 C) 16 D) 18 E) 20 t- 


A ) 6 B ) 8 C) 12 D) 18 E) 24 


9. ABCD yamuk, [DC]//[AB], 5|EF|=3|AD| 
I CK | = | KB | , Alan(ABCD)=270 cm 2 



12. ABCD yamuk, [DC] // [AB] , [FE]±[EA], |CF| = |BF[ 
| AD | =12 cm, | EF | =15 cm 



Buna göre, Alan(KEF) kaç cm 2 dir? 


Buna göre, Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 


A) 42 B) 63 C) 75 D) 81 E) 88 c- 


A) 120 B) 132 C) 144 D) 178 E) 180 


— — — — 7- D 8 -A 9-D 10-D 11-C İÜ] 
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Yrnmuk / 7 


T Q3İ / 142 


ABCD dik yamuk, [AD]//[BC], [AD]±[AB], [DE] açıortay İ 1 0. ABCD dik yamuk, [AE], DAB nın açıortayı 

| AD | =6 cm, |AB|=8cm, |DC|=10cm J m(BCD)=90°, |AB|=3cm, |AD|=5cm, |EC| = 1 crn 



B E 

Buna göre, Alan(ABED) kaç cm 2 dir? 


A) 24 B) 28 C) 30 D) 32 E) 36 



Buna göre, Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 


A ) 18 B) 20 C) 22 D) 24 E ) 28 


ABCD dik yamuk, [AD]//[DC], [AD]_L[DC] 
I AD | = | AB | , |BC|=15 cm, |DC|=21 cm 



Buna göre, ABCD yamuğunun alanı aşağıdakiler- 
den hangisi olabilir? 


1 1 . ABCD dik yamuk, m(ADE)+m(ECB)=90° 

m (ABC) =90°, |DE| = |EC|, |AE|=8cm, |BE|=4cm 



Buna göre, Alan(DEC) kaç cm 2 dir? 


A) 150 B) 176 C) 180 D) 190 E) 198 


A) 35 B) 40 C) 45 D) 50 E) 60 


9. ABCD dik yamuk, [DC] //[AB], [DA]_L[AB] 
|CE[ = |EB|, |AD|=6cm, |AE|=5 cm 



1 2. ABCD dik yamuğunun köşegenleri dik keşişiyor. 
m(ÂBC)=90°, |AE|=2|BE|, |AD|=4cm 
|BC|=9 cm 


A 4 D 



Buna göre, Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 


Buna göre, Alan (DEC) kaç cm 2 dir? 


A) 20 B) 24 C) 25 D) 30 E) 36 


A) 20 B) 21 C) 22 D) 23 E) 24 


— — — 4-0 ğf B-E ^ ^5] 
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Test / 143 


y asmak / s 

1. ABCD ikizkenar yamuk, [AB] // [DC] , |AD| = |BC| 

[BE] J_[DC], | DE |=10 cm, |BE|=6cm 
A B 



D 10 E C 

Buna göre, Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 

A) 30 B) 36 C) 45 D) 54 E) 60 


2. ABCD ikizkenar yamuk, [DC]// [AB], |AD| = |BC| j- 

m(CAB)=15°, |AC|=6cm £ 



A B 


Buna göre, Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? t 

A) 9 B) 12 C) 15 D) 18 E) 20 


3. ABCD ikizkenar yamuk, [DC]//[AB], [AE] açıortay 
[CB]1[AE], | AD | = | CB | , |CE|=3cm, |EB|=5 cm 
D C 



A B -ç. 

Buna göre, Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 

A) 2473 B) 20 73 C) 18V3 D) 1673 E) 1573 £ 


4. ABCD ikizkenar yamuk, [DC] // [AB] , | AD | = | BC | 

[AE]±[BE], [AE] açıortay, |DF| = |FC|, |AB|=6cm 


E 



A 6 B 

Buna göre, Alan(ABCF) kaç cm 2 dir? 

A) 373 B) 473 C) 573 D) 572 E) 672 


5 . ABCD ikizkenar yamuk, [AB]//[DC], |AD| = |BC| 
[AC]±[DB], | AB | =2 cm, |DC|=6cm 
A 2 B 



D 6 C 

Buna göre, Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 

A) 12 B) 14 C) 16 D) 18 E) 20 


6. ABCD dik yamuk, [DC]//[AB], [AC]±[BD], [CB]±[AB] 
|DC|=6cm, |AB|=24cm 

D 6 C 



A 24 B 

Buna göre,Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 

A) 200 B) 180 C) 160 D) 140 E) 120 
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EFCD ile ABFE benzer iki yamuk, [ DC | =6 cm 
| AB |=16 cm 


D 6 C 



Buna göre, EFCD yamuğunun alanının ABFE ya- 
muğunun alanına oranı kaçtır? 


1 0. ABCD yamuk, [DC] // [AB] , | AE | = | ED | , | EC | =3 crn 
| BF | =2,5 cm, |CF|=5 cm, |EF|=4cm 


D C 



Buna göre, Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 


A) - B) — 

8 1 64 


C) i D) — E) — 
9 ' 16 J 81 


A ) 15 B) 18 C) 20 D) 24 E ) 3Q 


8. ABCD yamuk, [DC]//[AB], [AD]//[CE]//[FK] 
I AE | = | EF | = | FB | , Alan(FBK)=4 cm 2 



11. ABCD yamuk, [DC]//[AB], [AC] açıortay, [CB]±[AC] 
| DC| = 5 cm, j AC | = 8 cm 


D 5 



Buna göre, Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 


A) 24 B) 30 C) 36 D) 40 E) 45 


Buna göre, Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 


A) 8 B) 1 6 C) 24 D) 32 E) 36 


12. ABCD yamuk, [DE], [CE], [AE], [BE] açıortay 
|DC|=6cm, |AB|=8cm 


D 6 

/V 



9 . ABCD yamuğunun çevresi 20 cm olduğuna göre, 
yamuğun alanı en çok kaç cm 2 dir? 


Bun, göre, ^‘f, n(BCE > oran, K. 5 „r7 

Alan(ABE) * 


A) 4 1/3 B) 472 C) 9 1/3 D) 25 E) 20 


1-E 2-A 3-A 4-B 


6-B 7-A 


9-D 1 0-B 


11-C 12-C 
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1 , ABCD yamuk, [DC]//[EF]//[AB] 

Alan(ABFE)=4.Alan(DCFE), |DC|=1 cm 
| AB | —4 cm 


D 1 C 



A 4 B 

Buna göre, |EF| kaç cm dir? 

A) n/2 B) v'S C) 2 D) 75 E) 3 


2 . ABCD yamuk, [EF]//[DC], [CH]±[EF], |EA|=3|ED| 
| CH | =8 cm, | DC| =14 cm, |AB|=30 cm 

D 14 C 



A 30 B 


Buna göre, taralı bölgenin alanı kaç cm 2 dir? 

A) 150 B) 169 C) 180 D) 209 E) 220 


3 . ABCD yamuk, [DC]//[AB], |DC| = |DE| 

| AE | = | AB | , | EC| =6 cm, |EB|=10cm 



A B £ 

Buna göre, Alan(BEC) kaç cm 2 dir? j? 

A) 12 B) 18 C) 24 D) 30 E) 48 ğ 


4. ABCD yamuk, [DC]//[AB], [AD]±[DE], [DE]X[EF] 
|CE| = |EB|, | DE | =5 cm, ]FE] =3 cm 



A F B 

Buna göre, Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 

A) 15 B) 30 C) 45 D) 60 E) 75 


5 . ABCD ikizkenar yamuk, [AB] // [DC], [EF]±[AD] 

[EK]1[BC], m(FEK)=30°, |AD | =10 cm 
|EF| + 1 EK| =6 cm 



Buna göre, Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 

A) 30 B) 35 C) 40 D) 45 E) 60 


6. ABCD ikizkenar yamuk, [AB]//[DC], |AD| = |BC| 
2. | DC | =3. | BC | =6. | AB | , ABCD yamuğunun iç 
bölgesinde alınan bir noktanın [AD], [BC] ve [DC] 
kenarlarına olan uzaklıkları toplamı 373 cm dir. 


A B 



D C 


Buna göre, Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 

A) 373 B) 673 C) 873 D) 973 E) 673 + 6 
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YaiEMlfc / 9 


Bir Adım Ötesi 


7. ABED dik yamuk, [AD]±[AB], [AB]1[BE] 

[DF], [EF] açıortay, |AF|=2 cm, |FB|=4 cm 
| DE |— | DK| =6 cm 


10. ABCD yamuk, [AB]//[KL], |AK| = |KD| 

Alan(AKLB) _ 4 
Alan(KLCD) ~ 5 



Buna göre, Alan(DKE) - Alan(DFK) kaç cm 2 dir? ş 


A) 6 B) 8 C) 10 D) 12 E) 18 1 



Buna göre, oranı kaçtır? 


A) i B) i C) f D >! 


S. ABCD yamuk, [AD]//[BC], [EF]//[KC] 

[AC] ve [BD] köşegen, |DE| = |KB|, |DF| = [FC| 



1 1 . ABCD yamuk, [EF]//[BC], S, ve S 2 bulundukları böl- 
gelerin alanları S 2 =2S,, |AD| =2 cm, | EF | =3 cm 


A 2 D 



BUna9Öre ’S^) 0ran,ka Ç ,lr? 


Buna göre, | BC | =x kaç cm dir? 


A) ? B >¥ C >f 


A) 4 B) VÎ7 C) 3V2 D) Tîğ E) 2^5 


9. ABCD yamuk, [DC]//[AB], [AC]1[DB] 
| AC | = 12 cm, |DC| + |AB|=15 cm 



1 2. ABCD ikizkenar yamuk, [DC] // [AB] , [AC] 1 [BD] 
| AD | = | BC | , m ( DAC) =15°, Alan(BEC) = 8 cm 2 



Buna göre, Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 


Buna göre, Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 


A) 54 B) 50 C) 48 D) 45 E) 40 


A) 36 B) 40 C) 45 D) 48 E) 56 


L— C — 3 ' D 46 5 ' B 6 ~ C 7-P ~Td 9-A TÖİ TÜD İM 
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1. O merkezli çemberde, m(AOB)=60°, m(DOC)=80° î 3. O merkezli çemberde, |OB| = |AC|, m(DAC)=21° 



Buna göre, [DB] kirişi ile [AC] kirişi arasındaki dar | Buna görej m(A Sö) kaç derecedir? 

açı kaç derecedir? 

î A) 57 B) 60 C) 67 D) 69 E) 77 

A) 40 B) 50 C) 60 D) 70 E) 80 



2. [BC], O merkezli çembere B noktasında teğettir. 



Buna göre, m(OAB)=a kaç derecedir? " Buna göre, m(BE) kaç derecedir? 


A) 15 B) 17,5 C) 22,5 D) 30 E) 37,5 ğ A) 30 B) 25 C) 20 D) 15 E) 10 
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Çemberde Açılar / ı 


|j§ Bîr Adım ötesi IggL 


Test a i4,E 


5. ABCD karesi içine A merkezli çeyrek çember çizilmiştir. 1 g, o merkezli r 

[EK] J_[AB] , |AK| = |KB| 1 mfS S _ J,™ 



K B 


Buna göre, m(DCE) kaç derecedir? 


ü merkezli, r yançaplı yarım çemberde [ED|=y§ rcrrı 
m(AE) - m(DB)=40° ve A, B, C doğrusal 



Buna göre, m(AEC) kaç derecedir? 


A) 90 B) 95 C)100 D) 105 E) 


A) 7,5 B) 15 C) 22,5 D) 30 E) 45 


S. [BA, O merkezli yarım çembere teğettir. 
| BO | =2| OD | , B, C, D doğrusal 



3 9, O merkezli yarım çemberde [AC]n[AE]={A} 

J | AB | = | OE | 



Buna göre, m(AEC) kaç derecedir? 


A) 10 B) 15 C) 22,5 D) 30 E) 45 


Buna göre, - ™ (C ^ oranı kaçtır? 


A)1 B)| C)2 D) | E)3 


7 . O merkezli çeyrek çember ile [OA] çaplı yarım çember S 
çizilmiştir. [CD], E noktasında teğet ve |OD| = |DB| s 



O D 


Buna göre, m(OCD) kaç derecedir? 


10. O merkezli yarım çemberde |DC| = |OB| 
m (ÂEC) =5.m (ACE) 



Buna göre, m(EAC) kaç derecedir? 


A) 15 B) 20 C) 25 D) 30 E) 45 


A) 40 B) 50 C) 60 D) 70 E) 80 
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Çemberde Asılar / 2 


T- ] 5St / İ4 q 


Çemberde Açıla? / 3 


Test / 


7 . O merkezli çeyrek çemberde m(OBC) - m(OAC)=25° S 



Buna göre, m(OAC) kaç derecedir? 

A) 40 B) 45 C) 50 D) 55 E) 65 


10 . m(EAC)=40°, m(ACB)=20°, m(BED) = 170° 

20 ^ 

c 

Buna göre, m(ABD) kaç derecedir? 

A) 25 B) 30 C) 35 D) 40 E) 45 



1 . [BA, A noktasında çembere teğet, m(ABD)=20° 
m (CAD) =80° 



Buna göre, m(ADB) kaç derecedir? 

A) 20 B) 30 C) 40 D) 50 E) 60 


4 . O merkezli çemberde, m(BOC)=40°, m(APD)=30° 



Buna göre, AD yayının ölçüsü kaç derecedir? 

A) 100 B) 110 C) 120 D) 130 E) 140 


8. A, D, B, E, C noktaları çemberin üzerinde 
m(ÂDE)=100°, m(ACB)=60° 

A 



Buna göre, m(BAE) kaç derecedir? 

A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 


c 

b 

b 


b 

b 

b 


E) 30 S 


1 1 . [BA, O merkezli çembere A noktasında teğettir. 
m(ÂOD)=150°, m(CAÖ)=35° 



Buna göre, m(ABD) kaç derecedir? 

A) 30 B) 35 C) 40 D) 45 E) 50 


9 . DT, çembere teğet, [BD] çap, m(BCA)=35° 



Buna göre, m(ADT) kaç derecedir? 


b 

S 12 . O merkezli çemberde [OD]X[BC], m(ABC) =75° 
1 m(ACB)=35° 



£ Buna göre, m(ODC)=a kaç derecedir? 


A) 45 B) 50 C) 55 D) 60 E) 65 


A) 40 B) 45 C) 50 D) 55 E) 60 


1 -B 2-A 3-B 4-D 5-C 6-B 7-D 8-C 9-C 10-C 11 -E 1 2-D 


5. 


2 . O merkezli çemberde, m(AOB)=80°, m(COD)=100° 



Buna göre, m(BD)+m(APC) toplamı kaç derecedir? e- 

b 

A) 90 B) 100 C) 110 D) 120 E) 130 ğ 

b 


[BA ve [BD] çembere sırası ile A ve C noktalarında 
teğet, |AB[ = |AD|, m(CAD)=15° 



Buna göre, m(BAD) kaç derecedir? 

A) 80 B) 75 C) 70 D) 65 E) 60 


3. [AF, [CB] çaplı yarım çembere teğettir. 

m(BAF)=50 o , m(E'DF)=55°, m(CED)=a, , m(ABE)=p 



Buna göre, a+p toplamı kaç derecedir? 

A) 85 B) 90 C) 95 D) 100 E) 105 


6. [CA ve [CB, ADB çember yayına teğet, m(ACB)=40° 



£ Buna göre, m(ADB) kaç derecedir? 

1 A) 90 B) 100 C)110 D) 120 E) 140 
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Çemberde Acûm' / 3 


Test / 14 f 


7. [BA çembere teğettir. 6m(APC)=3m(CRD)=2m(ASD) 1 10. [AB ve [AC çembere teğet, m (BDC) =50° 



Buna göre, m(ABD) kaç derecedir? 



Buna göre, m(BAC) kaç derecedir? 


A) 30 B) 40 C) 45 D) 50 E) 60 


A) 100 B) 90 C) 80 D) 75 E) 65 


8. [PA çembere teğet, m(APC)=30°, m(BAC)=40° 



Buna göre, m(ACP) kaç derecedir? 


1 1 . [PC, O merkezli yarım çembere C noktasında teğet 
m(CPB)=20° 



P A 


Buna göre, m(PBC) kaç derecedir? 


A) 40 B) 45 C) 50 D) 55 E) 60 ■* 


A) 20 B) 25 C) 30 D) 35 E) 40 


9. Çemberde [AD] ile [FC] doğru parçaları arasındaki 
dar açı 20° dir. m(ABC)=100° 


1 2. ABC üçgeni içine D, E, F noktalarında teğet olan çem- 
ber çiziliyor. m(ABC)=40°, m(ACB)=60° 



C D 

Buna göre, m(DEF) kaç derecedir? 



Buna göre, m(DEF) kaç derecedir? 


A) 100 B) 110 C) 120 D) 130 E) 150 £ 


A) 40 B) 45 C) 50 D) 55 E) 60 


1-C 2-A 3-C 4-A 5-A 6-C 7-E 8-D 9^A 1043 TDD î£q 
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A) 18 B) 20 C) 36 D) 40 E) 54 £ Buna göre, m(ABC) kaç derecedir? 


A) 50 B) 60 C) 80 D) 90 E) 100 



3. A, B, C, D çember üzerinde noktalar 
| AB | = [ BC| = |CD| , m (ABC) =100° 



Buna göre, [AC] kirişi ile [BD] kirişi arasındaki dar ^ 
açı kaç derecedir? t 


A) 85 B) 80 C) 75 D) 70 E) 60 £ 


6. [CD, O merkezli yarım çembere teğettir. 
[BE]//[CD, m(DAC)=35° 



A O B C 

Buna göre, m(ABE) kaç derecedir? 

A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30 
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Çemberde Açmbt / 4 

7. O merkezli yarım çemberde, [AC]//[OD], m(CAB)=40° 



A O E B 

Buna göre, m(CBA) kaç derecedir? 

A) 30 B) 35 C) 40 D) 45 E) 50 



10 . [DE çembere teğettir. m(BAD) = m(EDA), | AB J = J BC| 
m(CBE)=30° 



Buna göre, m(EDA)=x kaç derecedir? 

A) 30 B) 35 C) 40 D) 45 E) 50 



C 


Buna göre, m(RKS) kaç derecedir? 

A) 70 B) 80 C) 95 D) 100 E) 110 


9. O merkezli çemberde [AB] çap, |AC| = |CD| = |BE| 
m(ÂCD)=1 10° 


E 



Buna göre, m(AFE)=x kaç derecedir? 


12. [EA ve [ED sırasıyla A ve D noktalarında çembere 
teğettir. 

[AC]n[BD] = {F}, m(Âİb)=40°, m(CFD)=70° 



Buna göre, m(BC) kaç derecedir? 


A) 50 B) 55 C) 65 D) 70 E) 75 £ A) 30 B) 40 C) 45 D) 60 E) 80 
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moberde Açıisır / s 


Test / id& 


1 . ABC üçgen, | AD | = | BD | = | DC | , m(CAD) =20° 



Buna göre, m(AED) kaç derecedir? 


A) 90 B) 100 C) 110 D) 120 E) 130 


2. BC doğrusu O merkezli çembere B de teğettir. 
m(DAE)=20°, m(CBD)=60° 



Buna göre, m(ADF)=a kaç derecedir? 


A) 3 B) 5 C) 7 D) 10 E) 12 £ 


4. [BA çembere teğettir. [AD]//[CB], [AD| = |DC| 
m(EKC)=150° 



Buna göre, m(ABC) kaç derecedir? 


A) 20 B) 25 C) 30 D) 35 E) 40 


5. ABC üçgen, |AB| = |AE| = |BD|, m(DE)=60° 



Buna göre, m(ACB) kaç derecedir? 


A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30 


3. FA doğrusu A da çembere teğet, FA // [BD] 


| BC | = | AD | , m(ADB)=50° 


F A 



6. O, [AB] çaplı yarım çemberin merkezi, [DC] // [AB] 
DEC yayının ölçüsü 100° 



Buna göre, m(FAB) kaç derecedir? 


Buna göre, m(BCD)=x kaç derecedir? 


A) 15 B) 20 C) 25 D) 30 E) 35 £ 


A) 125 B) 120 C) 1 15 D) 110 E) 100 
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çemberde Açûss / > 


Test / 


7. [DE]//[BC], [EF]//[AC], m(DEF)=50° 


1 0. ABCDEF düzgün altıgeninin çevrel çemberi çizilmiştir. 




Buna göre, m(ACB) kaç derecedir? 

A) 40 B) 45 C) 50 D) 55 E) 60 


8. m(BEA)=m(BFC), |AN| = |BC|, m(CBD)=30° 


m(EDG)+m(GBA) toplamı kaç derecedir? 

A) 15 B) 20 C) 30 D) 45 E) 60 


1 1 . [DA, [BC] çaplı yarım çembere A noktasında teğettir. 
[AH]±[BD], |BH| = |HD| 



rAf 



Buna göre, m(ACD) kaç derecedir? 

b 

A) 50 B) 55 C) 60 D) 65 E) 70 . ç 


[BA çembere A noktasında teğettir. [EF]//[BD 
m(ÂCE)=m(ECD), m(ABD)=35°, m(DXC)=70° 


Buna göre, m(BAH)=a kaç derecedir? 

A) 15 B) 30 C) 45 D) 60 E) 75 


12. O merkezli çember ABC üçgenine F, E, D noktaların- 
da teğettir. m(FED)=a 

A 




Buna göre, m(AOC) nin a cinsinden ifadesi aşağı- 
dakilerden hangisine eşittir? 


Buna göre, m(FEC) kaç derecedir? 


A) 180° 


B)180°-a 


C)90 °-cc 


A) 55 

B) 50 

C) 45 

D) 40 

E) 35 £ 


D) 90° + a 

E)90° + Ş 


1-C 2-B 

3-C 

4- D 

5-C 

6-D 7-C 

8- E 

9-C 

10-E 11 -D 

1 2-B | 
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1 . [FD] çaplı yarım çembere AC doğrusu B noktasında 
teğettir. FEBD yamuk, m(ABE)=m(DBC) 


4. ABCD dörtgen, |AD| = |BC|, m(ADB)=75° 
m(BDC)=25°, m(ABC)=80° 



Buna göre, m(EFD) kaç derecedir? 

A) 30 B) 40 C) 45 D) 60 E) 75 



Buna göre, m(DAC)=a kaç derecedir? 

A) 25 B) 35 C) 50 D) 55 E) 60 


2. ABCD kirişler dörtgeni, m(ADB)=70°, m(ABD)=40° 
D 

C 



5. A, D, E ve C noktaları çember üzerinde, m(AFD)=30° 
m (ABC) =20° 


Buna göre, m(BCD) kaç derecedir? £ 

C 

A) 70 B) 80 C)100 D) 110 E) 120 £ 



3. ABCD dörtgen, m(DCA)=40°, m(ACB)=60° 
m(DAC)=30°, m(CAB)=50° 

D 


Buna göre, m(BAF) kaç derecedir? 

A) 50 B) 55 C) 60 D) 65 


E) 70 



Buna göre, m(ADB)+m(DBC) toplam kaç derece- 
dir? 


A) 80 B) 90 C)100 D) 110 E) 120 £ 
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6. Aşağıdakilerden hangisi daima kirişler dörtgenidir? 

A) Eşkenar dörtgen 

B) İkizkenar yamuk 

C) Dik yamuk 

D) Karşılıklı kenarları toplamı eşit olan yamuk 

E) Köşegenleri dik kesişen yamuk 

Geometri Soru Bankası B 
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7. ABCD dörtgen, [AB]±[BC], [AD]±[DC], |AB| = |BC| 'S 10. ABC üçgen, [BE]_L[AC], [AB]_L[DC], m(AED)=50° 





O merkezli yarım çemberde m(AED)+m(DCB) top- 
lamı kaç derecedir? 


r 

4. O merkezli, r yarıçaplı bir çemberin merkezinden — 
kadar uzakta bir P noktası alınıyor. P den geçen en 
kısa kirişin çemberi kestiği noktalar A ve B dir. 

Buna göre, m(OAB) kaç derecedir? 


A) 15 B) 20 


D) 45 E) 60 


Buna göre, m(BDC) kaç derecedir? 


A) 30 B) 40 C) 45 D) 50 E) 60 


Buna göre, m(ABC) kaç derecedir? 


A) 45 B) 50 C) 55 D) 60 E) 65 


A) 180 B) 240 C) 270 D) 300 E) 360 


8. ABDC dörtgen, [AB]±[AC], m(ACB)=m(ADB)=20° 



Buna göre, m(ADC) kaç derecedir? 


A) 40 B) 50 C) 60 D) 70 E) 80 r 


11. ABC eşkenar üçgen, [AD]1[DC], |AE| = |EB| 



Buna göre, m (AD E) kaç derecedir? 


A) 15 B) 20 C) 30 D) 45 E) 60 


2. A, B, C noktaları çember üzerinde ve [DE, E noktasında 

teğettir. [AD]n[BE]={F}, |AB| = |BC|, m(AFB)=80° ,, 



5. [AB] çaplı çemberde, |ED| = |BC|, |AB|=2|DC| ve 
A, B, C noktaları doğrusaldır. 


Buna göre, m(ADE) kaç derecedir? 


A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30 1 



jf" Buna göre, m(ACE) kaç derecedir? 


A) 15 B) 18 C) 24 D) 30 E) 36 


12. ABCD deltoid, |AB| = |AD|, [AE]±[EC] 
m (ABC) + m (ADC) = 1 80°, m(AEB)=20° 


[AC]±[BE], [AB]±[FC], [FE]//[BC], m(BAC)=70° 




Buna göre, m(FEB)=a kaç derecedir? 


A) 15 B) 20 C) 25 D) 30 E) 35 ğ 



Buna göre, m(BCD)=a kaç derecedir? 


A) 30 B) 35 C) 40 D) 45 E) 50 


1-D 2- D 3-B 4-D 5-D 6-B 7-C 8-D 9-E 10-B 11-C 12-C 
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[AC]n[DB]={E>, |AB| = |BC| = [CD|, m(CPB)=20° 



P<T20' 


Buna göre, m(AEB) kaç derecedir? 


A) 90 B) 100 C)110 D) 120 E) 130 


6. ABC üçgen, [DE]//[BC], m(BAC)=m(CAE) 
m(ÂE)=2m(ÂD) 



Buna göre, m(DFC) kaç derecedir? 

A) 90 B) 100 C) 120 D) 135 E) 150 
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-] m Çemberler dıştan teğet ve A, B, C noktalan doğrusaldır. 

| EB | = 1 EC | , m(ADB)=2x+20°, m(BEC)=3x-10 t> 1 



Buna göre, m(ACE) kaç derecedir? 

A) 30 B) 40 C) 45 D) 50 E) 60 * 


2. O, ve 0 2 merkezli çemberler B noktasında teğet 
[0,A]//[0 2 C], m(BCO 2 )=20° 



Buna göre, m(ABO z ) kaç derecedir? 

£ 

A) 90 B) 105 C)110 D) 115 E) 120 J 

Ç 

'c 


3. O merkezli çember [AB] çaplı çembere C, D nokta- 
larında teğettir. [AB] çaplı çemberin yarıçapı O merke- 
zli çemberin yarıçapının 3 katıdır. 



Buna göre, BC yayının ölçüsü kaç derecedir? jr 

A) 15 B) 30 C) 45 D) 60 E) 75 £ 


4. [AE ve [OF sırasıyla O ve M merkezli çemberlere teğet 
m(EKF)=65°, m(EAC)=55° 



Buna göre, m(FOC)=x kaç derecedir? 

A) 40 B) 45 C) 50 D) 55 E) 60 


5. [BG ve [BN sırası ile A ve C merkezli çemberlere teğet 
ve [FE] iki çemberede teğettir. m(FKB)=40° 
ve m(BDE)=30° dir. 



Buna göre, m(GBN) kaç derecedir? 


A) 120 B) 125 C) 110 D) 100 E) 90 


6. M ve N merkezli çemberlere CD dıştan, AB içten teğettir. 
m(CNA)=40° 



Buna göre, m(BFD) kaç derecedir? 

A) 160 B) 140 C) 130 D) 90 E) 50 
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Çemberde Acılar/ 3 


7. M merkezli çember N merkezli çemberin merkezinden 
geçmektedir. m(ABC)=40° dir. 

/ "NA 

[ M- 


Buna göre, m(ADC) kaç derecedir? 

A) 40 B) 50 C) 60 D) 70 E) 80 


10. K noktasında dıştan teğet iki çember çizilmiştir. 
[PC]n[PF]={P}, m(CLF) - m(AKD)=a 



Buna göre, m(BKE) aşağıdakilerden hangisine eşit- 
tir? 


A) a B) 90 ° -a C) 45°+a 

D) 180° -2a E) 180° -a 


8. M, ve M 2 merkezli çemberler A ve D noktalarında ke- t ^ ■ [AB] çaplı yarım çember ve ABC üçgeni çiziliyor. 


şişmekte ve M, noktası, M 2 merkezli çemberin üzerin- 
dedir. m(DBA)=a dir. 


f I 

fy\c \ 

mJ 

■ v) • 

V 1 



Buna göre, m(DCA) nın a cinsinden eşiti aşağıda- 
kilerden hangisidir? 


[ AB | =2 1 DE [ 



A ' B 

Buna göre, m(DAE) kaç derecedir? 


B) 90 ° -2 a 


C)90° + - 


D)90° +2a 


E) 90 ° + a 


A) 15 B) 30 C) 22,5 D) 45 E) 60 


9. Şekildeki çemberler C ve D noktalarında kesişmekte 
dir. ABC, EDF üçgen, m(EDF)=70° 



Buna göre, m(ACB) kaç derecedir? 


1 2. ABC üçgeninde F, iç teğet çemberinin merkezidir. 
[AE]n[BD]={F}, DFEC kirişler dörtgeni 
A 


Buna göre, m(AFB) kaç derecedir? 

A) 110 B) 1 15 C) 120 D) 125 E) 130 


A) 100 B) 1 10 C) 120 D) 130 E) 140 j A) 110 B)115 C) 120 D) 125 E) 130 

1-D 2-C 3-B 4-E 5-D 6-B 7-D 8-C 9-B 10-A 11-B 12-C 

Geometri Soru Bankası B 3-j q 



3. Aşağıdaki şekilde A merkezli BC çember yayı ile C mer- 

✓v. 

kezli DEB çember yayı çizilmiştir. m(CAB)=30° 
m(ABD)=a dir. 


C 



Buna göre, m(ABD)=a kaç derecedir? j? 

A) 15 B) 18 C) 22,5 D) 30 E) 45 ğ 


6. [CD, çembere D noktasında teğettir. [CDJ_[AC] 
| AB 1 =2 1 BC 1 



Buna göre, m(AED) kaç derecedir? 

A) 30 B) 45 C) 60 D) 75 E) 90 
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7. Aşağıdaki A merkezli çeyrek çemberiçine C merkezli İT 10 . [AB] çapi, yar, m çember içine OCDE karesi çi zilmistir 

E noktasında [AF] ye teğet olan DEK çember vavı " ~ 5 ' 

. .. • ^ O çemberin merkezi ve m(BAF)=a dır. 

çizilmiştir. |AE| = |EF|, m(FAB)=a dir. - 




Buna göre, a kaç derecedir? 


Buna göre, m(FAB)=a kaç derecedir? 


A) 52,5 B) 67,5 C) 75 D) 82,5 E) 85 


A) 15 B) 18 C) 22,5 D) 30 


S. ABCD dörtgen, m(CAD)=20°, m(BAC)=40° 
m(ACD)=80°, m(BCA)=70°, m(BDC)=adır. 


11. O noktası, [AB] çaplı yarım çemberin merkezi, A, E, C 
noktaları doğrusal, m(DCB) = 105°, m(CDB)=30“ 




Buna göre, m(AEO) kaç derecedir? 


Buna göre, a kaç derecedir? 


A) 105 B) 110 C) 115 D) 120 E) 135 


A) 10 B) 20 C) 30 D) 40 E) 50 J' 


9. ABCD kare, m(AED)=45°, m(BCE)=20°, m(EDC)=a dır. " 



1 2. [AB] çaplı yarım çembere [DC teğettir. [DC//[AB] 
|AE|=|ED| 



Buna göre, a kaç derecedir? 


Buna göre, m(ADC) kaç derecedir? 


A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30 


A) 7,5 B) 10 C) 15 D) 22,5 E) 30 


— — 3 " C 4-0 5-0 6 ~ C 7 - p 8-B 940 10-A ÎT-A 12-Cİ 
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1 . O noktası çemberin merkezidir. 

[OH]l[AB], |AH| = (x+12) cm, |HB| = (2x+3) cm 



Buna göre, | AB | kaç cm dir? 


’S 3. Şekilde AC doğru parçası O merkezli çemberlerden 
I' küçüğüne B noktasında teğettir. 

S Çemberlerin yarıçapları sırasıyla 9 cm ve 15 cm dir. 



Buna göre, |AC| kaç cm dir? 


fc- 

A) 24 B) 32 C) 36 D) 42 E) 48 ^ A) g B ) 15 C) 24 D) 30 E) 32 



4. 


C 


2. Yarıçapı 5 cm olan çemberde, uzunluğu 8 cm olan 

kirişin merkeze olan en kısa uzaklığı kaç cm dir? | 

t 


Şekilde paralel olarak çizilen AB ve CD kirişlerinin uzun- 
lukları sırasıyla 16 cm ve 12 cm dir. 

Çemberin yarıçapı r=10 cm dir. 



Buna göre, AB ile CD kirişleri arasındaki uzaklık 
kaç cm dir? 


A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 8 i 


A) 6 B) 8 C) 10 D) 12 E) 14 


313 


Geometri Soru Bankası B 





315 


Geometri Soru Bankası B 






'<3St/ IBS 



7 . O merkezli çeyrek çembere [AC] teğettir. 
[AC]±[CD], |AC|=4cm, |CD|=3 cm dir. 


10. O merkezli yarım çember ve ABCD dikdörtgeni çizili yor 
|EA|=3cm, |AD|=6cm 



8 . 


E ve F merkezli çemberler, C ve D noktalarında 
kesişmektedir. [AB]//[EF], | AB | =16 cm 


1 1 . ABCD dikdörtgeni içine A merkezli çeyrek çember çi- 
ziliyor. [AC] dikdörtgenin köşegeni ve [FE çembere E 
noktasında teğettir. |AE| = |EC|, |EF|=2cm 



b 

C 


E) 10 1 


E) 2V3 




9. [CD], çembere D noktasında teğettir. 

[CA]_L[CD], | CD | =6 cm, |AB|=5 cm 



Buna göre, çemberin yarıçapı kaç cm dir? 


1 2. ABC üçgeni içine D noktasında teğet A merkezli 
EDF çember yayı çizilmiştir. [AB]±[AC], |AB|=3cm 
ve |AC|=4 cm dir. 


A 



Buna göre, |BD| kaç cm dir? 



.Çesıherde UzzmlMs/ 3 


Test / 15® 




Çemberde UzmnîuÎK / 3 


Test / 


7. ABC üçgen, [AB]X[AC], BD, A merkezli çember yayıdır. 

| AB | =3 cm, |AC| =4 cm 



D C 


Buna göre, |DC| kaç cm dir? 


A)| B)I C)| D) | E)2 


ABC üçgen, [AB]X[AC], |AD| = |DC|, |EC|=2 cm 
| BE |=6 cm 



Buna göre, m (ABC) kaç derecedir? 


A) 30 B) 45 C) 60 D) 67,5 E) 75 


9. ABC üçgeni E merkezli çembere C ve D noktalarında ğ 
teğettir. |AC|=6 cm, |AB|=10 cm '£ 



Buna göre, |BF| kaç cm dir? 


A)i B) 1 C) | D) 2 


1 0. AB doğrusu C noktasında birbirlerine dıştan teğet olan 
çemberlere A ve B noktalannda teğettir. 

O merkezli çemberde [AD] çap, | BC | =2 cm 
| DC | =8 cm ve B, C, D noktaları doğrusaldır. 



Buna göre, |OA| kaç cm dir? 

A) 4 B) 2V5 C) 2 J 6 D) 2J7 E) 4 V 2 

1 1 . [AD, D noktasında her iki çembere teğettir. [AB büyük 
çembere B noktasında, [AE] küçük çembere C nok- 
tasında teğettir. | FC | =3 cm, | EC | =4 cm 



Buna göre, |AB| kaç cm dir? 


A) 8 B) 9 C) 10 D) 12 


12. İç içe çizilmiş iki çemberde [AC] ve [CG] sırası ile B ve 
D noktalarında içteki çembere teğettir, 
i EC | =3 cm, 1 EB | =1 cm, |AB| = |FD|=2 cm 



Buna göre, |DG| kaç cm dir? 

A ) 3 B ) 4 C) 5 D) 6 E) 8 


1-E 2-A 3-C ' 4-A 5-C 


7 " B S-B 9-D 10-B 1 1-D 12-C 
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1 . ABC üçgeninin iç teğet çemberi çizilmiştir. 
| AB |=6 cm, | AC] =5 cm, |BC|=7cm 



4. Şekilde C ve D merkezli çemberlere AB doğrusu, 
A ve B noktalannda teğettir, 
j BD | =2 cm, |AC|=5 cm, |AB|=24cm 



Buna göre, |KC| kaç cm dir? 


Buna göre, |CD| kaç cm dir? 


A) 3 B)4 C) | D) 5 E) —■ 


A) 25 B) 26 C) 27 D) 28 E) 30 


Şekilde B ve C merkezli çemberler dıştan teğettir. 
AD ortak teğetinin A ve D değme noktalarıdır. 

| AB | =9 cm, |DC|=4 cm 



Buna göre, Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 


A) 78 B) 80 C) 82 D) 84 E) 86 - £ 


[AD] çaplı yarım çember ABCD yamuğuna A, E, D 
noktalannda teğettir. |AD|=12cm, |BC|=15cm 


D C 



Buna göre, | AB | kaç cm dir? 


A) 9 B) 10 C)11 D) 12 E) 13 


FE, A ve D merkezli çemberlerin ortak dış teğetidir. 
A, B, C, D noktalan doğrusal, |EF|=12cm, |EA|=8cm 
| FD j =3 cm 



Buna göre, | BC | kaç cm dir? 


6. Şekilde AB ve DC her iki çemberin ortak dış teğetleridir. 
|AB| =12 cm 



D M C 

Buna göre, LKM üçgeninin çevresi kaç cm dir? 


A) 8 B) 10 C) 12 D) 16 E) 24 
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7. Şekilde 0 1 ve 0 2 merkezli çemberler E de dıştan te- S 
ğettir. AB doğrusu A ve B noktalarında O, ve 0 2 mer- t- 
kezli çemberlere teğettir. | AD | =6 cm, | CB | =2 cm 


D 



Buna göre, |DC| kaç cm dir? ç 

A) 276 B) 5 C) 277 D) 472 E) 6 ~ 


10. [AB]n[CB] = {B}, |DE|=3|FK|, 3|AF|=4|EB| 



A )S B)| C)4 D )l E) 3 


8. N ve M merkezli iki çemberde TM doğrusu N merkezli i 
çembere T noktasında teğettir. | TK | =2 cm, | KM | =4 cm i' 



Buna göre, N merkezli çemberin yarıçapı kaç cm £ 
dir? 

A ) f B) 3 O \ D) 4 E) | 



9. Şekildeki A ve B merkezli çemberler birbirlerine E nok- 12. Kesişen iki çemberde D, K, C ve A, K, B noktaları 
tasında teğettir. [DO ortak teğet, 2 |DE |=5 |CE| " doğrusaldır. |AE|=2|BF| 
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mrd@ usu 


1, O merkezli çemberde |AC|=2 cm, |CO|-3 cm 
ve A, C, O doğrusaldır. 



Buna göre, C noktasından geçen en kısa kirişin e . 
uzunluğu kaç cm dir? 

A) 4 B) 472 0 572 D) 6 E) 8 İ 

2. O. ve O, merkezli çemberler C ve D noktalarında dik 

LJ " • ‘ j-, 

kesişiyorlar. |AD|=2cm, |AC|=6cm 



Buna göre, 100,1 kaç cm dir? 1 

A) — B) 3 Of D) T EH i 

3 4- v3 

‘ç 

3. O, ve 0 2 merkezli çemberler C noktasında birbirlerine j. 
teğet, [AC]±[BO,], 10,01 = 1061, |AE|=12cm 1 



Buna göre, |E0,| kaç cm dir? 

A) 1 B) 2 0 3 D) 4 E) 5 1 


4. A ve B merkezli çemberler C noktasında teğettir. A 
noktası, B merkezli çemberin üzerinde ve E, D, C nok- 
taları doğrusaldır. |ED|=24 cm, | AD | =10 cm 



Buna göre, |BC| kaç cm dir? 

A) 11 B) 12 013 D) 14 E) 15 


5. A, B, C merkezli çemberler dıştan teğet ve [AB]_L[BO 
| AB |=12 cm, |BC|=5 cm 



Buna göre, A merkezli çemberin yarıçapı kaç cm 
dir? 

A)6 B )Ş 08 D) Y E)10 

6. O merkezli 273 cm yarıçaplı çembere [CA] ve [CD 
sırası ile E ve D noktalarında teğettir. 

ABC eşkenar üçgenin bir kenarı 6 cm dir. 



Buna göre, |AE|=x kaç cm dir? 

A) 2 B) 3 C) 273 D) 4 E) 473 
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7 . [AB] çaplı çember ile [BD] çaplı çember A ve B 

noktalarında kesişiyorlar. | BC | =8 cm, | CD | =2 cm 


10. I AB | =6 cm, |CD|=8 cm, m(BEA) + m(DFC)= 180 ° 



Buna göre, [AB] çaplı çemberin yarıçapı kaç cm 
dir? 


A) 75 B) 275 C) 273 D) 272 E) 475 



Buna göre, çemberin yarıçapı kaç cm dir? 


A >f B ) 3 c ) \ D) 4 E) 5 


Şekildeki yarım çemberler A noktasında teğet ve [BD], 
O merkezli yarım çembere D noktasında teğettir. 

| DA| =8 cm, | DC| =2 cm 



11. A merkezli DLC çember yayı ile D merkezli BKC çem- 
ber yayı çiziliyor. | AB | =2 cm, | BC j =4 cm 


D 2 C 


Buna göre, |BE| kaç cm dir? 


A) ~r~ B) ^ C) 75 D) E) 

5 5 5 5 



A 2 B 


Buna göre, D merkezli çemberin yarıçapı kaç cm 
dir? 


A) 4 B) 371 C) 275 D) 276 E) 277 


| AB j =1 cm, |BC |=473 cm, |AC|=7cm 



12. O, ve O a merkezli çemberler [DB doğrusuna teğet 
[AD]_L[DC], |AC| =8 cm, |DB|=2cm, |AD|>|DC| 


Buna göre, ABC üçgeninin çevrel çemberinin çapı 
kaç cm dir? 1 

A) 271 B) 273 C) 5 D) 6 E) 7 ğ 

îf 2 ~ A 3-D " 4-C ü 640 t¥" 


Ol b /!v ^ 


Buna göre, oranı kaçtır? 


A) 2 + 73 


B) 2-73 


C) 7-473 


D) 7+4Tİ3 


E) 4+2^5 


8-D 9-E 10-E 1 1-D 12-D 
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TT©âjk / I SS) 


ABCD teğetler dörtgenidir. |AB|=5 cm, [ DC | — 6 cm 
|AD|=a cm, |BC|=b cm, a-b=5 cm 


ABCD paralelkenar ve ABED dörtgenine içten teğet 
çember çizilmiştir. Çevre(BEC)=12 cm 



Buna göre, a kaç cm dir? 


A) 6 B) 6,5 C) 7 D) 7,5 E) 8 



Buna göre, |AB| kaç cm dir? 


A) 4 B) 6 C) 8 D) 10 E) 12 


2. ABCD teğetler dörtgeninde |AD| = |BC|, |DC]=6cm 
| AB |=12 cm 



Buna göre, O merkezli çemberin çapı kaç cm dir? -s 

A) 6 B)67! C) 8 D) 10 E) 871 g 


Dıştan teğet çemberler dörtgenlere içten teğettir. 
KL çemberlerin ortak teğetidir. | BC | = 1 0 cm 
| AD| =8 cm, |KL|=4 cm 



Buna göre, |AB| + |DC| toplamı kaç cm dir? 


A) 8 B) 10 C) 12 D) 14 E) 16 


3. ABCD teğetler dörtgeni olan bir dik yamuk 
[AD]J_[AB], | AD 1 =6 cm, |CB| = 10cm 


G C 



Buna göre, |EB| kaç cm dir? 


6. ABCD paralelkenar DE yayı C merkezli çember yayıdır. 
| AE | =2 cm, |EB|=4cm, m(DAB)<90° 



A 2 E 4 B 

Buna göre, |AD| nin kaç farklı tamsayı değeri 
vardır? 


A) 4 B) 5 C) 6 D) 8 


A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 
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Çemberde Uzunluk / 6 


Test / 1 5® 


7 . [AB], O merkezli yarım çembere E noktasında teğettir. 

[CB]X[AB], [AO]_L[CD], |BC|=2v5cm, |BE|=6cm 



Buna göre, |AE| kaç cm dir? 

A) 273 B) 4 C) 373 


D) 6 E) 473 jr 


8. ABC dik üçgeninin içine teğet olacak şekilde O mer- 
kezli yarım çember yerleştirilmiştir. [AB]_L[AC] 

|EB| = — cm, | DC | =3 cm 
3 



Buna göre, |GC| kaç cm dir? 


A): 


B) 


C)1 


D) 


E) 2 


9 . 


[AD], O merkezli çembere E noktasında teğettir. 
[DC]_L[AD], [AD]_L[AB], |DC|=2cm, |BF|=6cm 



Buna göre, A!an(ABCD) kaç cm 2 dir? 


1 0. [AD] çaplı çembere ABCD dik yamuğu E noktasında 
teğettir. [DC]_L[CB], |AB|=8 cm, |BC|=8 cm 



Buna göre, çemberin yarıçapı kaç cm dir? 

A) 4 B) 5 C) 6 D) 8 E) 10 


1 1 . [BA, O merkezli yarım çembere A noktasında teğettir. 
I BC | = | AC | , | AD [=275 cm 



Buna göre, I BD | kaç cm dir? 

A) 373 B) 372 C) 675 D) 675 E) 6 


1 2. [BC] , O merkezli çembere D noktasında teğettir. 
[AB]_L[AC], [FE]//[BC], |AB|=9cm, |AC|=18cm 



Buna göre, O merkezli çemberin yarıçapı kaç cm 
dir? 


A) 32 

B) 36 

C) 40 

D) 48 

E) 50 £ 

A) 75 

B) TTö 

c) 575 

D) 275 

E) 475 

1-E 2-B 

3-E 

4-B 

5-B 

6-A 7-B 

8-C 

9-C 

10-B 

1 1-E 

12-D 
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Test / 160 


O noktası [AB] çaplı yarım çemberin merkezi 
[OE]_L[CD], | CD [=12 cm, |EF|=2cm 



ABCD dikdörtgeninin A ve D köşeleri şekildeki çem- 
berin üzerindedir. GF ve FE çember yaylarının ölçüleri 
eşit ve |BG|=12 cm dir. 


Buna göre, |AB| kaç cm dir? - 

A) 24 B) 20 C) 16 D) 18 E) 14 - 


2. A merkezli çeyrek daire dilimi içine ABCD dikdörtgeni 
çizilmiştir. |BF|=2|ED|, Alan(ABCD)=3 cm 2 dir. 



Buna göre, |AF| kaç cm dir? 
5 


A) 2 


B) 


C)3 


D) 4 


E) 5 


3 . Aşağıdaki şekilde A merkezli çeyrek çember yayı üze- 
rinde K noktası gösterilmiştir. K e [CKB], | AB [ =2 cm 
C 




5 . 


Buna göre, çemberin çevresi kaç n cm dir? 

A) 12 B) 16 C) 18 D) 20 E) 24 


D noktasında teğet olan çemberlerden O, merkezli 
olana A noktasından çizilen teğet O s merkezli çemberi 
B ve C noktalarında kesmiştir. Çemberlerin yarıçapları 
sırasıyla, [0,01=3 cm, |D0 2 |=5 cm ve [ACy/^O,,] 



Buna göre, |AC| kaç cm dir? 

A) 12 B) 11 C) 10 D) 9 E) 8 


6. B merkezli çeyrek çember içine, F noktasında teğet 
olan [DE] çaplı yarım çember çizilmiştir. 

[DE]//[CB], | AB |=75 cm 

C 



Buna göre, K noktasının [AB] ve [AC] ye olan uzak- 
lıklar toplamının en büyük değeri kaç cm dir? 

A) 75 B)1 + 75 C) 2+75 D) 275 E) 4 
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Buna göre, |AE| kaç cm dir? 

A) 75-2 B) 75-1 C) 1 D) 2 E) 3-75 
Geometri Soru Bankası B 




Çemlaeede uzumlmlz / 7 



9. ABCD dikdörtgen [AC] köşegen A merkezli KEL çem- i 

ber yayına [DE] , E noktasında teğettir. | BC | =3 cm z ABCD paralelkenar [AC] köşegen EFB, C merkezli çem- 

ve |EC |=8 emdir. " ber yayıdır. [FH]_L[AB], |DE|=2cm, |EC|=4cm 
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Çesmerde ümmMk / S 


1 . O merkezli çeyrek çemberde [AO]±[DF], [DF]1[FG] 
| DE |=5 cm, |EF|=2cm, [FG|=3cm 



Buna göre, |OD| kaç cm dir? 


Test / 101 


4. ABCD dikdörtgen, E, G, H ve F teğet noktaları 


]AD| = | AF | , |BG|=2 cm 


H C 



E B 


Buna göre, Alan (ABCD) kaç cm 2 dir? 


B)5 C) 


A) 12 B) 16 C) 18 D) 20 E) 24 


[PB, A merkezli çember yayına B noktasında teğettir. 
| AD | =8 cm, |PC|=9 cm 



Buna göre, |PB| kaç cm dir? 


5. Yarıçapları 3 cm ve 4 cm olan iki çember A ve B gibi 
" farklı iki noktada kesişiyorlar. 

Buna göre, |AB| nin en büyük değeri kaç cm dir? 


A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 8 


A) 17 B) 15 C) 12 D) 10 E) 9 ? 


3. Çemberde [AB]n[DG]={E}, [DG]n[AC]-{F} 
| DE] = | FG | , ] AE | =6 cm, |AF|=4cm 


fI^Hg 



6. A ve B merkezli çemberler C ve D noktalarında kesiş- 
mektedir. ] AC |=17 cm, |CD| = 16 cm, |BD|=10cm 



Buna göre, j — r \ oranı kaçtır? 
FC | 


Buna göre, |AB| kaç cm dir? 


A)| B,| C) t D) | 


A) 18 B) 19 C) 20 D) 21 E) 22 
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Çemberde UzımlMz / 8 


Test/ h 


7. ABC üçgeninde [BA, A noktasında çembere teğettir. 


I BD | = 1 DC I 



Buna göre, j 1 kaç cm dir? 

I AD| 

A) 1 B) 2 C) V2 D) -J3 E) 2^2 


ABC üçgen, [AD] açıortay, |AK|=2cm, |DK|=6cm 



Buna göre, |DC| kaç cm dir? 


A) 4 B) 5 C)4V3 D)2V5' E ) ı 


[BA çembere A noktasında teğettir. B, D, C noktaları 
doğrusal, | BD | =3 cm ve |DC|=9cm dir. 



B 3 D 


Buna göre, oranı kaçtır? 

AC 


ADE üçgen, [AB|=2cm, |AE|=8 cm, |DE|=4cm 



Buna göre, B ve C noktaları arasındaki uzaklık kaç 
cm dir? 


[AE, çembere B noktasında teğet ve A, C, D noktaları 
doğrusal, | BD | =6 cm ve | BC | =4 cm dir. 



Buna göre, ■ !! oranı kaçtır? 


B)- C)1 D) 2 E) 


[AC]n[BC]={C}, | AB | =1 2 cm, |CE|=3cm 
I AC | = | BE | , |CD| = |DE| 



E 3 C 


Buna göre, |AD| =x kaç cm dir? 


A) 9 B) 8 C) 6 D) 5 


3-A ' 4-E 


6-D 7-C 


9-C 10-C 
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ın | c\ı 


1 , ABCD dikdörtgen A merkezli çeyrek çemberin yarı- 
çapı a, B merkezli çeyrek çemberin yarıçapı b dir. 



D merkezli çeyrek çember verildiğine göre, |EC| aşa- 
ğıdakilerden hangisine eşittir? •= 

A) b - a B) 2b - a C)2a-b D) 2a E) a j- 


4. N ve M merkezli çemberler A noktasında teğettirler. 
| NM | =2 cm 



Buna göre, |BC| kaç cm dir? 

A) 2 B) 3 C) 4 D) 6 E) 8 


2 , ABCD dikdörtgen içine [AD] çaplı yarım çember ve B î 5 . [DE], B merkezli çemberin kirişi olup C noktasında A 

merkezli çeyrek çember E noktasında teğet olacak S merkezli çembere teğettir. İki çember T noktasında 

şekilde çizilmiştir. |DC| =b cm, |BC|=acm * birbirine teğettir. |BC|=1 cm, |AC| =2 cm 



A) 10 B) 8 C) 4>/3 D) 4V5 E) 4V6 

A )42 B) 73 C) 2 D) 2V2 E) 2^3 1 



3 . C merkezli çeyrek çember içine [BC] ve [AE] çaplı bir- £ 6 . O merkezli çeyrek çember içine E ve F noktalarında 

birine teğet yarım çemberler çizilmiştir. |AE|=4cm ~ teğet çember çiziliyor. |OE|=12cm, |EB|=6cm 



B C O 12 E 6 B 

Buna göre, C merkezli çeyrek çemberin yarıçapı ^ Buna göre, M merkezli çemberin yarıçapı kaç cm 

kaç cm dir? 3 dir? 

A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 1 A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 
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Cemlosrd© Uzmzkâz / 9 


TöM/ 


O merkezli çeyrek çembere D ve E noktalarında teğet 
olan M merkezli çember çiziliyor. [AD [ =1 cm 
| OB | =5 cm 

A 



Buna göre, M merkezli çemberin yarıçapı kaç cm 
dir? 


A) 0,6 B) 0,7 C) 0,8 D) 0,9 E) 1 


8 . 


Şekilde ABCD dikdörtgeninin içine çizilen birbirine 
E noktasında teğet olan çemberlerden yarıçapı 9 cm 
olanı üç noktada, 4 cm olanı iki noktada dikdörtgene 
teğettir. 



Buna göre, ABCD dikdörtgeninin çevresi kaç cm 
dir? 


A) 60 B) 64 C) 72 D) 86 E) 90 


9. 


ABCD dikdörtgeni içine A ve B merkezli çeyrek çem- 
berler ile bu çemberlere ve ABCD dikdörtgenine teğet 
olan O merkezli çember çiziliyor. |DC|=8 cm 


D 



Buna göre, O merkezli çemberin yarıçapı kaç cm 
dir? 


A)- 


B) 


C) 


D)1 E) 


4 £' 


10 . Birbirine dıştan teğet olan 6 eş çember ve bunlara te- 
ğet olan çevrel çember çizilmiştir. 



Buna göre, küçük çemberlerden birinin alanının 
büyük çemberin alanına oranı kaçtır? 


A) — 
9 


B) 


1 


27 


C) 


1 


36 


D) | E) -± 
8 '27 


11 . 


A merkezli çeyrek çember içine, birbirine K noktasın- 
da teğet olan C merkezli GKF çember yayı ile B me- 
kezli DKE çember yayı çizilmiştir. |AG| = |GC|=1 cm 



A) 3-272 B) 3-75 C) 272-1 

D) 75-2 E) 272 -2 


12. A merkezli çeyrek çember içine birbirine E noktasında 
teğet olan [AC] çaplı yarım çember ile B merkezli DEF 
çember yayı çizilmiştir. | AB | =2 cm 



Buna göre, [AD| kaç cm dir? 

A) 3-75 B)1+75 C) -2+75 

D) -1+75 E) 75 


1 -D 


2-A 3-C 


4-C 


5-E 


6- D 


7-D 


8- D 


9-D 


10-A 


11 -A 


12-A 
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Çemberde Uzunluk / îo 


Bîr Adım Ötesi 




Test / 1(33 


1 . O merkezli yarım çemberde m(CAD)=45° 
| CD j =4 cm 


4. m(AB)+m(CD)=90°, [AB|=72cm, |CD|=2cm 



Buna göre, | AB | kaç cm dir? 

A) 272 B) 273 C) 4 D) 472 



E) 473 


Buna göre, O merkezli çemberin yarıçapı kaç cm 
dir? 


A) 73 B) 2 C) 75 D) 76 E) 272 


2. O merkezli yarım çemberde m(DFE) =30°, | DE | =2 cm 

D 


5. O merkezli çemberde |AB|=73cm, |DC|=273cm 
m(AB) + m(DC)=120° 



Jf 


Buna göre, |AB| kaç cm dir? 

A) 273 B) 272 C) 4 D) 472 E) 473 
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Buna göre, çemberin yarıçapı kaç cm dir? 

A) 73 B) 2 C) 77 D) 273 E) 7İ3 


3. ABCD kare CFE, O merkezli çember yayıdır. 

| AE | =4 cm, | EB | =8 cm ve A, B, O doğrusaldır. 


6. A merkezli çeyrek çember içine, G ve F noktalarında 
teğet olan [DE] çaplı yarım çember çizilmiştir. 

[AB 1 =3 cm 




Buna göre, [FO| kaç cm dir? 

A) 10 B) 13 C) 15 D) 17 E) 20 
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Buna göre, |DE| kaç cm dir? 

A) 273 B) 276 C) 275 D) 2 72 E) 2 

Geometri Soru Bankası B 








Geometri Soru Bankası 3 
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1 . ABCD karesinin içine A merkezli çeyrek çember çizil- S 4. Şekildeki çemberin yarıçapı 5 cm dir. 

miştir. |EC|=2|EF| - [DC]_L[AD], [AD]_L[AB], |DC| =6 cm, |EB| =15 cm 



Buna göre, CEFG dikdörtgensel bölgenin alanının, ... A) 16 B) 17 C) 18 D) 20 E) 25 

ABCD karesel bölgenin alanına oranı kaçtır? 








O merkezli yarım çember ABC üçgenine K ve L nokta- g. 
larında teğettir. [AB]J_[AC], |AC|=8cm, |AB|=4cm t- 


A 



Buna göre, [OE| kaç cm dir? j? 

'Ç 

A)f- B)2 C) | □) 3 E)Ş 1 

3 ° 


O merkezli çeyrek çemberde [AC] A noktasında teğettir. 
[AO]//[CD], |AC|=273cm, |OE|=6cm 
ve O, E, C doğrusaldır. 



O B 


Buna göre, |CD| kaç cm dir? 

A) 1 B) 2 C) 73 D) 4-76 E) 6-276 £ 
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O merkezli çeyrek çemberde [AE]n[OD]={C} 
| AC | = | CE | , | OE [ = | EB| , |AO|=4cm 



Buna göre, |DC| kaç cm dir? 

A) 4-VTÖ B) 4-2V2 C) 4-75 

D)4-v^ E) 3 


O merkezli yarım çember içine ABCD dikdörtgeni 
çizilmiştir.. |KA |=1 cm, |AL|=9cm 



K 1 A O B L 


Buna göre, Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 

A) 15 B) 18 C) 21 D) 24 E) 27 

Geometri Soru Bankası B 





9. ABC üçgeninin içine D noktasında teğet olan [EF] 
çaplı yarım çember çizilmiştir. [EF]//[BC], [AB]_L[AC] 
|BD|=4cm, |DC|=5cm dir. 


A 



B 4 D 5 C 

Buna göre, |EF| kaç cm dir? 


12. ABCD paralelkenar, m(DAB)=60°, FLB, A merkezli 
çember yayı ve DKE, C merkezli çember yayıdır. 
|AD|=4cm, ]AB|=6cm 



A E B 

Buna göre, |KL| kaç cm dir? 
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Test / l @5 


[CD, [AB] çaplı yarım çembere D noktasında teğettir. 
[CD//[AB], | DC | =2 cm, lAC|=10cm 



Buna göre, |AB| kaç cm dir? 


A) 8 B) 10 C) 12 D) 14 E) 16 


4. ABC üçgeni içine D ve B noktalarında teğet olan 
EDB çember yayı çizilmiştir. [AC]_L[AB], |CD|=4cm, 
ve 1 BE i=15 cm dir. 



2. ABC üçgeninin iç teğet çemberi çizilmiştir. 

m (ABC) + m (ÂCB) = 1 20°, |DE|=5cm, |EF|=6cm 



Buna göre, Alan(ABC) kaç cm 2 dir? 

A) 60 B) 64 C) 84 D) 100 E) 120 

5. Şekildeki çember ABCD ikizkenar yamuğuna K, L, M 
noktalarında teğettir. |AL|=6cm, |AB|=20cm 


D K 


Buna göre, |DF| kaç cm dir? 


A) 276 B) 5 C) 729 D) 731 E) 472 



Buna göre, |EF| kaç cm dir? 


A) 12 B) 14 C) 15 D) 16 


3. ABCD karesi içine D merkezli çeyrek çember ve O 
merkezli çember çiziliyor ve O, E, B doğrusaldır. 


6. O merkezli çembere ABC üçgeni D, E ve F noktaların- 
da teğettir. [KL]//[BC], j AK | = 18 cm, |KB|=6cm 
ve I AL | = 12 cm dir. 




Buna göre, y— f oranı kaçtır? 

|EB | 

A)1 B)f C)Ş E) 5 # 


Buna göre, |BC| kaç cm dir? 

A)y B) 15 C) 16 D) Ş 
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9. ABCD dikdörtgenin içine E merkezli yarım ve B mer- t- 
kezli çeyrek çember çizilmiştir. | AD | =4 cm, | DC | =6 cm j- 
ve [MK] çemberlere L noktasında teğettir. j? 


12. O merkezli yarım çembere ABC dik üçgeni G ve F 
noktalarında teğettir. [AB]±[AC], |FC|=4cm 
ve |BG|=9 cm dir. 



1 . ABCD dikdörtgeni içine B merkezli çeyrek çember çi- J 
zilmiştir. [DE]1[EC], |DC|=2 cm 1 

D 2 C 



A B 


Buna göre, Alan(ABCD) en çok kaç cm 2 dir? 

A) 472 B) 273 + 1 C) 273 + 1 

D) 473 E) 473-2 


4. ABCD karesinin içine E merkezli yarım çember ile B 
merkezli çeyrek çember çizilmiştir. |AB|=2 cm 
ve E, K, L, B doğrusaldır. 


DEC 



A 2 B 


Buna göre, |KL| kaç cm dir? 

A) 75-1 B) 75-2 C) 3-75 

D) 4-75 E) 5-75 


J 5. ABC üçgeninin köşelerini merkez kabul eden, yarıçap- 
2. ABCD dikdörtgen, |AD|=8 cm, |AB| = 15 cm £ lan 2 cm olan üç tane çember ve bu çemberleri çevre- 

Aşağıdaki şekilde ABCD dikdörtgeninin C köşesinden s leyen DEFGHK kuşağı çiziliyor. ABC üçgeninin çevre- 

kenarı 1 cm olan KLMC karesi kesilerek atılıyor. Dikdört- ğ si 20n cm dir. 

gene iki noktada teğet olan çemberin yarıçapı 2 cm dir. t 



Buna göre, L noktasının çembere en kısa uzaklığı Buna göre, DEFHK gergin kuşağının çevresi kaç n 

kaç cm dir? ~ cm dir? 

A) 13 B) 12 C)11 D) 10 E) 9 A) 22 B) 23 C) 24 D) 25 E) 26 


3. O merkezli yarım çembere [BA teğettir. | BE | =5 cm 
| EA| =3 cm, | BC | =4 cm ve B, C, D noktaları doğrusal 



B 4 C O D 


Buna göre, E noktasının çembere olan en kısa £ 
uzaklığı kaç cm dir? t- 

A) 5-73 B) 6-73 C) 6-275 £ 

D) 475 - 6 E) 375 -6 S 


6. ABCD yamuk, [DC]±[CB], [CB]±[AB] |EB| = |BF|=3cm 
AEFCD noktalarından geçen ve çapı 275 cm olan 
çember çiziliyor. 



Buna göre, |DC| kaç cm dir? 


A) 5 B) 276 C) 6 D) 375 E) 7 
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Çe mberde UzmnlıMi/ 14 

1 . A merkezli DKC çember yayı ile C merkezli BED çem- 
ber yayı çiziliyor. | AE [ = | ED | 



Buna göre, {— } oram kaçtır? 

I AE | 

A) 72 B) 73 C) 2 72 D) 273 E) 2 


4, ABCD dikdörtgeni içine E noktasında teğet olan O mer 
kezli yarım çember çizilmiştir. [AC] dikdörtgenin köşe- 
genidir. 



Buna göre, j— { oranı kaçtır? 
FC 


A) 1 B) 72 C) 73 D) 75 E) 7Î0 


O merkezli çeyrek çember içine C merkezli yarım 
çember ve F merkezli çember çizilmiştir. 

| AO |=1 cm ve D, E, G teğet noktalarıdır. 



Buna göre, F merkezli çemberin yarıçapı kaç cm 
dir? 


K ve L merkezli çemberler A noktasında teğettir. [BC 
içteki çembere C noktasında teğet, | KL| =2 cm 
|AL| =6 cm ve | AB | =12 cm dir. 



Buna göre, |BC| kaç cm dir? 


3. o merkezli KDCLçember yayı ile ABCDEF düzgün altı- J- 6. [AB] çaplı O merkezli yarım çember içine dıştan teğet 

>. iki çember çiziliyor, i AB | =4 cm ve D, F teğet nokta- 

geni çiziliyor. | AB |=2 cm * 



O A 2 B L 


Buna göre, |OL] kaç cm dir? 

A) 275 B) 276 C) 5 D) 373 E) 27 7 1 



Buna göre, küçük çemberin yarıçapı kaç cm dir? 


A)î c) l 
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4. ABCD dikdörtgeni M, L, K noktalarında şekildeki çem- 


1, BC, A merkezli çember yayı, m(BD)=m(DC) 
[EC] 1 [AB], |EB| =2|AE| , |AF| = 3 cm 
C 


A E 

Buna göre, |AC| kaç cm dir? 

A) 3 n/3 B) 6 C) 3 75 D) 3n/Ğ 


2. O merkezli yarım çemberde [AC]n[DB]={E> 
| AB | = 1 5 cm ve D, F, O doğrusaldır. 


A O B 

Buna göre, |DF| kaç cm dir? 





5. 


bere teğettir. | DE | =2 cm, |AK|=4cm 



Buna göre, Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 

A) 90 B) 100 C) 120 D) 160 E) 180 

A merkezli çeyrek çember içine [AC] çaplı yarım çem- 
ber çiziliyor. [BF], E noktasında teğettir. | AB | =10 cm 



A 10 B 

Buna göre, |EF| kaç cm dir? 


A) 3 B)| C)4 D) | 

s 6 . 

C 

3, N ve M merkezli yarım çemberler çizilmiştir. 

t* 

[CD]//[AB], |CD|=2cm 



A M B 

Buna göre, | AD | 2 kaç cm 2 dir? t 

A) 2+2n/2 B) 2+4n/2 C) 4+n/ 2 j 

D) 4+2n/2 E) 4+4n/2 İ 



A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 


ABCD dik yamuğunun içteğet çemberi çizilmiştir. 
DEBC paralelkenar ve [AD] _L[AB] dir. 
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7, ABCD dikdörtgen, | AD |=1 cm £ 

Aşağıdaki şekilde B merkezli AE çember yayı ile C £ 
merkezli BE çember yayı çizilmiştir. £ 



Buna göre, D noktasının AE çember yayına olan (en 
kısa) uzaklığı kaç cm dir? 


10, O çeyrek çemberin merkezi, CDFE dikdörtgen 
|CD|=10cm, |DF|=7cm 

A 



O F B 

Buna göre, çemberin yarıçapı kaç cm dir? 




A) 8 B) 10 C) 12 D) 13 


E) 15 


8 . 


M ve N merkezli özdeş çemberler dıştan teğettir. 
[AE, N merkezli çembere teğet ve |AC|=24 cm dir. 



t 


Buna göre, |BE| kaç cm dir? „ 

A) 273 B) 373 C) 473 D) 272 E) 472 " 


ABC üçgen, [AB]±[AC], [AH] J_[BC], |AB|=6cm 
I AC | =8 cm ve D, E, F teğet noktalarıdır. 


A 



B D H C 

Buna göre, çemberin yarıçapı kaç cm dir? 

A) f B >! c >! ^ 


11 . 


9. A, B, C, D noktalarından geçen çember çizilmiştir. £ ^ * ABCD dikdörtgen [AD] ve [BC] sırasıyla çembere E, F 

[BD]n[AC]={E}, |AB| = |AD|, |AE|=2cm, |EC|=6cm - noktalannda teğettir. |AN|=2|DK|, |KL| + |NM|=16cm 

£ ve |BC |=6 cm dir. 
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1 . [AB] çaplı, O merkezli yarım çemberde [DO] X [AB] = 4. 

[OC]n[EB] = {K}, | KF | = | KO | , |AO|=6cm i' 

| EF | =4 cm J 



A 6 O B 


Buna göre, |FK| kaç cm dir? 

t 

A) 7Î5-1 B) 7Î5+1 C) TÎ7-1 £ 

D) 372-1 E)7Î9-1 £ 


K merkezli çember dört noktada, M merkezli çember 
iki noktada ABCD ikizkenar yamuğuna teğettir. Birbir- 
lerine de teğet olan K ve M merkezli çemberlerin yarı- 
çapları 4 cm ve 2 cm dir. 


D C 



A “ “ B 

Buna göre, |AB| kaç cm dir? 

A) 10 B) 12 C) 16 D) 1272 E) 1672 


2. Büyük çember küçük çembere D noktasında dıştan 
teğet ve [AC, küçük çembere C noktasında teğettir. 
| BD | =2 cm ve çemberlerin çevreleri oranı 2 dir. 



Buna göre, |BC| kaç cm dir? 

A) 2 B) 75 C) 76 D) 272 E) 3 


Ç 

5 . Dıştan teğet olan çemberlere [KA ve [KC teğettir. 
| BK| = 16 cm, |CD|=20 cm 



c- 


Buna göre, çemberlerin yarıçapları toplamı kaç cm 
dir? 

A) 26 B)f C)f 0)22 E)f 


I 


3 . ABC üçgen, DF doğrusu [AB] çaplı yarım çembere D 
noktasında teğettir. |CF|=2cm, |FB|=8 cm 
|AB|=10 cm 



A 10 B 1 

£* 

Buna göre, |DF| kaç cm dir? 

A) 273 B) 4 C) 372 D) 275 E) 5 £ 


6. ABCD kare, [DF] E noktasında [AB] çaplı yarım çem- 
bere teğettir. |AB|=5cm dir. 

D C 



Buna göre, |CE| kaç cm dir? 

A) 3 B) 7TÖ C) 273 D) 4 E) 372 
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Çemherde Uzunlulz / 1 0 


rest/ i6Q 


7 . [AB] çaplı çembere [CD, D noktasında teğettir. 
m(ÂCB)=30°, |DC|=6 cm 

C 



S. 


Buna göre, Alan(ABC) kaç cm 2 dir? 

b 

A) 473 B) 675 C) 873 D) 973 E) 1273 ' S 


O merkezli yarım çember içine O ve C noktalarında 
teğet olan iç teğet çemberi çizilmiştir. 

[AC]n[DB] = {D}, |EB|=27İÖ 

C 



A O 

Buna göre, |AB| kaç cm dir? 

A) 10 B) 12 C) 15 D) 18 E) 20 


0 1 ve 0 2 merkezli çemberlere [PD ışını D ve C, [PA 
ışını A ve B noktalarında dıştan teğet ve [EF] doğru 
parçası K ve L noktalarında içten teğettir. 

I O, P | =4 cm, ] PF | =6 cm, |PE|=12cm 



Buna göre, çemberin merkezleri arasındaki uzaklık 
kaç cm dir? 


10. O merkezli çemberde [BA çembere A noktasında 
teğettir. [BD]l[OC], |AB|=15 cm, |CO|=8 cm 
ve A, E, C doğrusaldır. 


/± \° . 

B 

F V 

3 



Buna göre, |FE| kaç cm dir? 

A) 5 B) 6 C) 7 


D) 8 



11. ABCD paralelkenar, [AE]n[DB]={F>, m(DCB)=60° 
m(CDE)+m(EBC)=60°, |FE|=2cm, |AF|=6cm 
| DB I =7 cm, |BF|>|DF| 



A B 

Buna göre, |DF| kaç cm dir? 

A) 73 


B) 2 C) 272 D) 3 E) 273 


12. A noktasında kesişen ve merkezleri birbirinin dışında 
olan M ve N merkezli çemberlere BC doğrusu teğettir. 
|BM|=4 cm, |NC|=1 cm 



Buna göre, ABC üçgeninin çevrel çemberinin yarı- 
çapı kaç cm dir? 


A) 8 B) 9 

C) 10 

D) 12 

E) 14 i 

A) 1 

B) 72 

C) 73 

D) 2 

E) 75 

1-E 2-C 3-B 

4-E 

5-E 

6-B 7-B 

8-E 

9-E 

10-B 

1 1-D 

12-D 
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1. [AB]1[DC] , |AD| = ]DB|=4 cm, |DC|=8cm 


I 3. 


[AB] çaplı yarım çemberde [EF] çembere K da teğet 
| BF | — | FC | , |AE|=2 cm, |EF|=10cm 


J4\ B - / 

\ 2 E L 

il \T 

'A 

i - 

Ak 

8 / î 

K 

/ b 

- ti h ; 


B 


Buna göre, çemberin çevresi kaç n cm dir? 
A) 4 B) 6 C) 8 D) 10 


E) 12 


Buna göre, ABCD dikdörtgeninin çevresi kaç cm 
dir? 

A) 48 B) 46 C) 44 D) 42 E) 38 


O merkezli 6 cm yarıçaplı daire diliminde ACB yayının ^ ^ 

4tv 

uzunluğu — cm dır. 



|AB|=6cm, |AC|=8 cm, |BC|=10cm 
k. 



Buna göre, m(AOB)— cc kaç derecedir? 
A) 30 B) 40 C) 45 D) 60 


E) 80 
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Buna göre, A, B, C noktalarından geçen çemberin 
çevresi kaç cm dir? 

A) 8n B) 10rc C) 12 ti D) 14ti E) 16ti 

Geometri Soru Bankusı B 




Dairede Alan. / 1 


5. O çemberlerin merkezi, |0A| = | AB | 



Buna göre, büyük çemberin çevresinin küçük çem- 
berin çevresine oranı kaçtır? 


A) 4 B) 2 C) | D) | E) 1 J 


S. O merkezli AOB ve COD daire dilimleri çizilmiştir. 
|OB|=6cm, |BD|=2cm 


O 

D * 

Buna göre, AB yayının uzunluğunun CD yayının 
uzunluğuna oranı kaçtır? 

A) f B >! < °)i h,i 



6. Dıştan teğet çemberlerin yarıçapları 9 cm ve 4 cm dir. * 



Buna göre, bu iki çemberin ortak dış teğetinin S 
değme noktaları arasındaki uzaklık kaç cm dir? t 


9. O, şekildeki dairenin merkezi, m(AOB)=45° dir. 

ACB yayının uzunluğu, 1 cm yarıçaplı bir çemberin 
çevresine eşittir. 



Buna göre, dairenin alanı kaç cm 2 dir? 


A ) 13 B)12 C) 11 D) 10 E) 9 J- A) 25rt B) 36 ji C) 49tî D) 64n E) 81n 

'Ç- 



1 . [AB] çaplı O merkezli yarım çemberde m(AOD)-20° ^ 

m(BOC)=40°, |AB|=2V3 cm 1 



Buna göre, taralı bölgenin alanı kaç cm 2 dir? 

A) — B) 7i C)Ş D)Ş E) 2* * 

2 C. ^ ■■£ 


4. O merkezli daireler veriliyor. 

m (AOB) = m (FOE) = 30° , |OE|=5 cm, |AC|=7cm 



Buna göre, taralı alanlar toplamı kaç cm 2 dir? 

A) 10u B) 12u C) 18 ji D) 20ti E) 24ji 


2 . 


O merkezli dairede m(EOD)=150°, m(DOC)-90° 
m (AOB) =40° 

S, M ve N bulundukları daire dilimlerinin alanlarıdır. 



Buna göre, oranı kaçtır? t 

N 

A)f B)6 C)f D)f E) 5 


O merkezli AB yaylı ve CD yaylı daire dilimleri çizilmiştir. 
| BC | =2 1 CO | , m(COD)=3m(AOB) 



Buna göre, 


Alan(AOB) 

Alan(CÖD) 


oranı kaçtır? 


A) 1 B) 2 0 3 D) 8 E) 9 


3. N ve M merkezli dairelerin içinde ANB ve CMD daire 

dilimleri taranmıştır. £ 

^ ^ a 3 INB| 3 .. £. 

m(ANB)=a, m(CMD)=p. J = ğ V ® [MD| = 2 ' 



6. O merkezli iki daire veriliyor. [AB] içteki daireye B nok- 
tasında teğet ve taralı bölgenin alanı 25n cm 2 dir. 



Buna göre, | AB [ kaç cm dir? 

A) 3 B) 4 O 5 0 6 E) 7 
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Dairede Alan / 2 


Test A 17ı 


7. [AB] çaplı yarım dairede m(DAB)=30°, | AB | = 1 2 cm i 



Buna göre, taralı bölgenin alanı kaç cm 2 dir? 

t- 

A) 975+471 B) 975+6ti C) 975+8ti " 

D) 673+671 E) 973+8?t * 


8. O merkezli yarım dairede ABCD dikdörtgen 
| DC | = | DF | , |ED|=4cm 



B C 


Buna göre, Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? t 

A) 12 B) 16 C) 18 D) 20 E) 24 j 


10. O merkezli yarım çemberde [CD çembere D noktasın- 
da teğettir. |AO|=|OB|=|BC|=2 cm 



A 2 O 2 B 2 c 

Buna göre, taralı bölgenin alanı kaç cm 2 dir? 

A) 2-v/3 - ~ 8)475“-— C)2 tT-2 

J 3 6 

D)2^-f E) 4 — — 

3 3 

1 1 . [BA, O merkezli yarım daireye teğettir. 

[BA//[FE] ] OC | = | CB [ , | AB | =675 cm 



EOF 
Buna göre, taralı bölgenin alanı kaç cm 2 dir? 

A) 2ti B) 3 ti C) 4n D) 5ti E) 6ti 


9. O noktası, şekildeki çeyrek dairenin merkezidir. 
[CD]±[OB], m(BOC)=30° 

Taralı daire diliminin alanı 47i cm 2 dir. 


B 



Buna göre, |DC| kaç cm dir? s 

Ç 

A) 1 B) 75 C) 75 D) 2 E) 75 ç 


12. Merkezleri aynı olan çemberlerden büyük çemberin 
yarıçapı 275 cm, | AB | =6 cm 



Buna göre, taralı bölgelerin alanları toplamı kaç 
cm 2 dir? 

A) 771-375 B) 771-475 C) 771-275 

D) 471-75 E) 471-375 
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umrede Alan / 3 


Test / 172 


r S 4. ABCD deltoidinin köşelerinden geçen daire çizilmiştir. 

1 o merkezli dairenin yarıçapı 4 cm ve | AB |=472 cm ' 

i' |AB|=8 cm, |AD|=6 cm 

A 



•O 'İB 


Buna göre, taralı bölgenin alanı kaç cm 2 dir? 

A) 2(71-2) B) 2(71-1) C) 4(ti-1) 

D) 4(71-2) E) 4(n-3) 



Buna göre, taralı alanlar toplamı kaç cm 2 dir? 


a) 25£_io B) *£-12 C) 2571-24 


D) 257i -48 


E) 25 71-50 


2. O merkezli dairenin yarıçapı 6 cm ve |ABC|-47t cm 


5. ABC üçgeninde ABC ve ACB açıları tümler, O merkezli 
daire ABC üçgenine teğettir. |EK|=3cm, |KF|=4cm 



Buna göre, taralı daire diliminin alanı kaç ti cm 2 
dir? 

A) 32 B) 28 C) 24 D) 16 E) 12 ^ 



Buna göre, Alan(EKF) kaç cm 2 dir? 


A) 75 B) 2 C) 272 D) 3 E) 375 


3. O merkezli yarım daire, m(ABC)-40°, |OB| -9 cm 



l/Vo° l ^ 

B 9 o c 

Buna göre, taralı alanlar toplamı kaç cm 2 dir? 


6. [AB] O merkezli yarım daireye teğet, | DXC | -2 1 DYB | 
|AD|=6 cm 



Buna göre, taralı alan kaç cm 2 dir? 


„ Al 2775 B) 2775 C) 1875 D) 1875 E) 1275 

A) 87i B) 97i C) 127i D) 157i E) 18ti * A ) 
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Umrede Alan / 


Test / 1 T2 


7 . ABCD karesi ve A merkezli çeyrek daire çiziliyor. 
Alan(ABCD)=64 cm 2 , A, E, C doğrusal 



Buna göre, taralı bölgenin alanı kaç cm 2 dir? 


A)~ B)6n C) — 


D)8ıt E)9u 


8. O merkezli çembere [AB] C noktasında teğettir. 
m(AOB)=90°, |AC| =2 cm, |CB|=6cm 



1 0. [AB] ve [AC] çaplı yarım daireler veriliyor. 

|AB|=4|BC|, S, ve S 2 bulundukları bölgelerin alan- 
larıdır. 



B C 


Buna göre, oranı kaçtır? 

^2 


A) a B)4 C) 


11. ABC üçgen, [AC]1[BC], |DC|=5cm, |AD|=4cm 


I BE 1=9 cm 


A 2 C 


Buna göre, dairenin alanı kaç cm 2 dir? 


A) 47i B) 6n C) 8n D) IO 71 E) 12u 



Buna göre, şekildeki dairenin alanı kaç cm 2 dir? 


A) 207t B) 22u C) 25 ti D) 27n E) 30ti 


9. Şekilde [AB] çaplı M merkezli çember içine B nokta- 
sında teğet olan N merkezli çember çizilmiştir. 

|AC|=4 cm ve taralı bölgenin alanı I 671 cm 2 dir. 



Buna göre, | AB | kaç cm dir? 

A) 8 B) 9 C) 10 D) 12 E) 14 


12. ABC üçgen, |AD|=7cm, |BD|=5cm, |EC|=11 cm 
D, O, C doğrusal 



Buna göre, O merkezli dairenin alanı kaç 7 j cm 2 dir? 

A) 130 B) 80 C) 65 D) 60 E) 32,5 


6-B 7-D 


8 ~ E 9-C 10-D 1 1-B 12-E 
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Test / 1T3 


1 , OABC dikdörtgen S ve M ile gösterilen taralı bölgelerin I' 4. A merkezli çeyrek çemberin içine ADEF dikdörtgeni 


alanları birbirine eşittir. |BC|=4cm 1 Ç izili y° r - l CF H |DB|=2 cm, |FD|-10 cm 



A) -ti B)2ti C) |ti D)3 7 t E)4 ti i Buna göre, Alan(ADEF) kaç cm 2 dir? 

A) 40 B) 48 C) 50 D) 60 E) 64 


2. Birbirine teğet dairelerden A ve C merkezli dairelerin 
yarıçapları 1 cm, B ve D merkezli dairelerin yarıçapları 
2 cm dir. [AB]±[BC] 



Buna göre, taralı alan kaç cm 2 dir? 

A)9-§ B)3-§ C)9-f D)9-J E) 9 


5. O merkezli dairede BCDE dikdörtgen, | AB | — 2 cm 


ç | EB | =4 cm ve A, O, C doğrusaldır. 



Buna göre, Alan(BCDE) kaç cm 2 dir? 

Ç 


A) 16 B) 20 C) 24 D) 28 E) 32 


3. O merkezli yarım daireye [AD], [BC] ve [DC] sırası ile 
A, B ve E noktalarında teğettir. 

|AD|=8 cm, |BC|=2cm 



Buna göre, taralı bölgelerin alanları toplamı kaç 7t 
cm 2 dir? 

A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 12 



Buna göre, taralı alan kaç cm 2 dir? 

A) 15 B) 18 C) 20 D) 24 E) 30 
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te Alan / 5 


Test / l 74 


1 . O merkezli 4 cm yarıçaplı yarım dairede taralı bölgele- - 
rin alanları eşittir. S 

A O 4 B S 

Buna göre, ABC D dörtgeninin çevresi kaç cm dir? 

A) 16 B) 20 C) 24 D) 28 E) 32 i 



O merkezli çeyrek çemberde 1 AC [ — 1 CO [ 

[AO]_L[CD], |OB| =12 cm 
A 

C 

O 12 B 

Buna göre, taralı bölgenin alanı kaç cm 2 dir? 

A) 24ît-15\/3 B) 2471-1873 C) 24rc-6V3 
D) 2471-873 E) 2471-1273 



2. [AB] çaplı yarım dairede |CD|=673cm, |AB|-12cm 



C‘ 

A) 1271-973 B) 12ti-673 C) 12ti-373 j.. 

D) 1271-273 E) 1271-73 j. 


t 

t- 


5, ABCD dikdörtgen, AE, B merkezli çember yayı 
| DE 1 = | EC | , |AD|=6 cm 



A B 


Buna göre, taralı bölgenin alanı kaç cm 2 dir? 

A) 3ti+673 B) 3ti+873 C) Sti+473 

D) 471+673 E) 8ti+673 


3, O merkezli çeyrek daire diliminde [DC]l[OA] 

|OC| = |CA|, |OB|=12 cm 

12 

Buna göre, taralı bölgenin alanı kaç cm 2 dir? 

A) 1873+1271 B) 1873+1571 C) 15^+1 2n 
D) 15T3+187t E) 1873+2471 



6. O merkezli ACB çember yayı çizilmiştir. 
[AB]±[OC], |CD| = |DO|, |AB|=3cm 
C 



O 


Buna göre, AOBC taralı bölgesinin alanı kaç cm 2 
dir? 

A)* B)- C) - D)tc E) 2ti 

4 3 3 
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[BA ışını O merkezli yarım çembere teğettir. 
Taralı bölgenin alanı (673 -23i) cm 2 dir. 



L 

Buna göre, |AC| kaç cm dir? 

t' 

A ) 3 B) 4 C)2V3 D) 373 E) 6 - p 


O merkezli yarım çemberde [AD teğettir. 

Şekilde S t ve S 2 taralı bölgelerinin alanları eşit ve A, B, 
C doğrusal 


10. B merkezli çeyrek daire verilmiştir. 
|AD| = |DB|, | BE j = | EC [ =2 cm 



B 2 E 2 “( 3 

Buna göre, taralı bölgenin alanı kaç cm 2 dir? 


., . 16 

A) 43i — — B) 4 ti -5 

n . . 13 

D)4n- — E) 4 31-4 

11. A merkezli KDL çember yayı çizilmiştir. 

| AK | =4 cm, | BD | =2 cm, |DC|=8 cm 



Buna göre, oranı kaçtır? 


A) 31 B) 



B 2 D 


Buna göre, taralı bölgenin alanı kaç cm 2 dir? 


A) 20 - 431 


B) 20-671 


C) 15-471 


D) 16-47t 


E) 16-371 


9. ABCD karesinin içinde O merkezli yarım daire çizil- 1 
mistir. [DB] köşegen, taralı alanlar toplamı 9 cm 2 dir. $ 


12. A ve C merkezli daire dilimlerinin yarıçapları 3 cm dir. 
m(ABC)=60° 




Buna göre, karenin bir kenarı kaç cm dir? 


Buna göre, taralı daire dilimlerinin alanları toplamı 
kaç 3i cm 2 dir? 


A ) 3 B) 4 C) 6 D) 8 


E) 9 1 


A) 4 B) 


03 D)| E) 


8 ~ A 10-A 11 -A 12-Cİ 
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3. B merkezli çeyrek çemberde S 1 ve S 2 ile gösterilen 
taralı bölgelerin alanları eşittir. 

|AE|=2cm 


C 



6. Çemberde [DC]//[AB], lDC|=6cm, |AB|=10cm 
Alan(ABCD)=64 cm 2 





Buna göre, dairenin alanı kaç 3i cm 2 dir? 

A) 45 B) 40 O 33 D) 36 E ) 34 
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7 . D noktasında dıştan teğet iki çember çizilmiştir. 
[CA, A noktasında büyük çembere teğettir. 
|AC|=4cm, |EC|=8 cm 



Buna göre, küçük dairenin alanının büyük dairenin 
alanına oranı kaçtır? İ 

Bji o ı D ) i E ) -i : 

1 3 4 9 'l6 i 


1 0. ABCD eşkenar dörtgen EC A merkezli çember yayıdır 

m(EDC)=60°, |ED| + |DC|=2^cm, A, D, E noktalan 
doğrusaldır. 


C B 



E D A 


Buna göre, taralı bölgenin alanı kaç cm 2 dir? 

A) 71-V3 B)2tc-V3 C)2ti-273 

D) 3rc-^3 E) 273 


8 . 


ABC dik üçgeni çembere F noktasında teğettir. 
[AB]±[AC], | FC | = 1 cm, |BF|=4cm, |DE|=2cm 



B 4 F 1 c 



1 1 . ABC eşkenar üçgeninin iç teğet çemberi ile çevrel 
çemberi çizilmiştir. 

Taralı alanlar toplamı 5 ji cm 2 


A 



Buna göre, iç teğet çemberin sınırladığı dairenin 
alanı kaç n cm 2 dir? 

A) x/5 B) 4 C) 5 D) 572 E) 5v5 


9. 


Yarıçapı 273 cm olan dairede |AB| =6 cm 
|DC |=273 cm 



Buna göre, taralı alanlar toplamı kaç cm 2 dir? 


A) 6(7t-3) B) 6(7t-73) C) 6n-473 t- 

D) 6n-3\^3 E) 6n-273 t- 


12. M merkezli [DC] çaplı yarım çember içine N merkezli 
çeyrek çember ve O merkezli çember çizilmiştir. 

| NL| =3 cm, | MN | =1 cm, K ve L teğet noktalarıdır. 


A 



D B M "İ N 3 L C 

Buna göre, |BN| kaç cm dir? 

A) 473 B) 376 C) 377 D) 8 E) 9 
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1. Aşağıda kare biçimindeki bahçenin A köşesine 4 m lik I 4. A ve C noktalarında teğet olan DAC çember yay, 
iple bağlı bir kuzu bulunmaktadır. j- çizilmiştir. [BA_L[BC, |AD|=272 cm, |DC|=6 cm 


j < 10 m >L 

/m 

; N 


î ab 


1 DC | =10 m olduğuna göre, kuzunun bahçede otla- t- 
yamayacağı alan kaç m 2 dir? >, 

A) 100-167t B) 100-127t C) 100-10 7t İ 
D) 100-8 7t E) 100-4 71 S 


Aşağıdaki şekilde yarım daire, çeyrek daire ve dört- * 
gensel bölgeden oluşan otel bölgesinin krokisi ve- j- 
rilmiştir. t 






; "X \ i i 

S\i ! 

i ;/ Yeşil alkn i Otel i ; 

; i i i i 1 ; 

i | 








Her bir karenin bir kenarı 10 m olduğuna göre, otel 
bölgesinin alanı kaç m 2 dir? '£ 

A) 60071+1000 B) 64071+1200 C) 600ji+1200 
D) 56071+1200 E) 50071+1600 


Buna göre, Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 

A) 9 B) 10 C) 11 D) 12 E) 15 


O merkezli daire dilimi içine A merkezli DF çember 
yayı ile B merkezli EF çember yayı çiziliyor. 

m(ÂOB)=60°, |AD| = |EB|=1 cm 

A 



Buna göre, taralı bölgelerin alanları toplamı kaç 
cm 2 dir? 


A) — B)Ş 
' 2 3 


3. O merkezli LCK yaylı daire dilimi içine ABCD karesi 
çiziliyor. m(KOL)=45° 



Buna göre, daire diliminin alanının karenin alanına 
oram kaçtır? 


B) - C) - 

'4 8 


6. O merkezli çeyrek çemberde | AD | =2 cm 
| BC i =4 cm, ] AB | =1 0 cm 
D 



O B 4 C 

Buna göre, taralı bölgenin alanı kaç cm 2 dir? 

A) 25n-24 B) 2571-20 C) 3071-20 

D) 30rr-36 E) 5071-45 
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7. [AB] çaplı yarım çemberde [DC]//[AB], |AD | =3 cm 
| DC | =7 cm 



A B 

Buna göre, Alan(ADC) kaç cm 2 dir? 

A) 5 72 B) 672 C) 772 D) 872 E) 972 1 


1 0. [AB ve [AC çembere sırasıyla B ve C noktalarında 



Buna göre, taralı bölgenin alanı kaç cm 2 dir? 

A) 673-71 B) 673-27 1 C) 973-371 

D) 1273-27t E) 1273-371 



Buna göre, taralı bölgenin alanı kaç cm 2 dir? : 

A) 1273 -3rc B) 12^5-477 C) 1673-3re 1 

D) 1675-4rt E) 1873 - 6rc " 


1 1 . Şekilde, O merkezli ABC D karesinin iç teğet çemberi, 
A, B, C ve D merkezli 4 çeyrek çember çizilmiştir, 
j AB | =4 cm 



Buna göre, taralı bölgelerin alanları toplamı kaç 
cm 2 dir? 


9. O merkezli AB çember yayı ile A merkezli CDE çember 1 
yayı çiziliyor. | OC | = | CA | = 76 cm 

A £ . 



O D B £ 

İT- 

Buna göre, çemberin yarıçapı kaç cm dir? ~ 

A) 375-71 B) 275-77 C) 375-271 t- 

D) 475-77 E) 475-277 ç 


A) 8(77-2) B) 4(277-1) C) 6(77-3) 

D) 2(377-4) E) 2(277-1) 


1 2. Şekildeki ABCD karesinin içine D ve C merkezli çeyrek 
daireler çizilmiştir. Karenin bir kenarı 2 cm dir. 



Buna göre, taralı bölgenin alanı kaç cm 2 dir? 


A) 2'JSn B) y~v§“ C)^-V5 

d)| + 75 e)Ş-2 75- 



Test / 177 


1 . ABCD eşkenar dörtgen ECF, A merkezli çember yayıdır. 
| AD | =2 1 DE | 



4. ABCD karesi içine B merkezli AFC çember yayı ile DE 
çaplı yarım çember çiziliyor. |AC|=8 cm 



Buna göre, S n ile gösterilen bölgenin alanının S 2 ile 
gösterilen bölgenin alanına oranı kaçtır? 


Buna göre, taralı bölgelerin alanları toplamı kaç 
cm 2 dir? 


A) 32 - 4?r 


B) 32 - 677 


C) 32- 877 


D) 32-977 


E) 32-1077 


2. ABC eşkenar üçgeninin içine A merkezli DKE ve BC 
çember yayları çizilmiştir. [DE]//[BC] 


A merkezli çeyrek çember içine AELD karesi çiziliyor. 
[DK]n[EF]={L}, |AE| = |EB|=1 cm, |AD| = |DC|=1 cm 




S n ve S 2 bulundukları taralı bölgelerin alanlarını 

C 

gösterdiğine göre, — L oranı kaçtır? 

§2 


A) - B) — 
1 2 3 


Buna göre, taralı bölgenin alanı kaç cm 2 dir? 

a) 1 + V3-i b)|-# + i c) ^-75+1 


D) --2^3 +1 E)^-73+2 


3, [AB]J_[BC], |AB|=2cm, |BC|=6cm 



Buna göre, taralı bölgelerin alanları toplamı kaç b 
cm 2 dir? 


A) 1077-8 


B) 1077-4 


C) 577-6 ğ 


D) 577-4 


E) 577-2 


O merkezli çeyrek çemberde [AD]o[BC]={E} 
|AC| = |CO|=V5cm, |OD| = |DB| 



D " B 


Buna göre, taralı bölgenin alanı kaç cm 2 dir? 

A) 677-6 B) 677-4 C) 377-6 D) 377-4 E) 277-1 
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8. B ve C merkezli yarım daireler veriliyor. 
|AD| =12 cm 



A B C D 

Buna göre, Alan(BEC) kaç cm 2 dir? 


1 11. ABC eşkenar üçgen, |AE[ =2 cm, |ED|=4 cm 


A, E, D ve D, B, C doğrusal 



A ) 73 B)2V3 C) 3ı/3 D) 4V3 E) 5^3 £ Buna göre, Alan(ABC) kaç cm 2 dir? 

b 

~ A) 3^ B) 4>/3 C) 6^3 D) 8V3 E) 12Vİ3 


9. O merkezli 6 cm yarıçaplı bir daire merkezinden 3 cm ~I2. ABCjjçgeni O merkezli çembere D noktasında teğettir, 

uzaklıkta kesilip çember düzlemi üzerine katlanıyor. " m(ACE)=30°, |BC|=4cm, |AC|=12cm 



E B 4 C 


Buna göre, taralı bölgenin alanı kaç cm 2 dir? 

ğ Buna göre, taralı bölgenin alanı kaç jt cm 2 dir? 

A) 12ıx+12V3 B) 12 rc-V3 C) 12n+18V3 t- g 

D) 24ji+1 2\^3 E)24ti+ 18V3 t A) 8 B) 4 C) f D ) | E ) 2 
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Bir Adım Ötesi H||, 


rest / 173 


1. A merkezli çeyrek çember içine D merkezli yarım çem- 1 4. O merkezli yarım çembere [PD teğettir. [PC] açıortay 

berile E, F, G noktalarında teğet olan çember çiziliyor. ^ |DB|=3cm, |EC|=4 cm, P, A, B doğrusal 



Buna göre, taralı bölgenin alanı kaç cm 2 dir? 

A) 9ît B) IOîi C) 12ti D) 157i E) I671 t- 

'Ç 


2. B merkezli çeyrek çember ve C merkezli DE çember 
yayı çizilmiştir. |AD| = |DB|, |CE|=2%/5cm 


5. N ve M dik kesişen dairelerin merkezleridir. İki çembe- 
rin sınırladığı tüm bölgenin alanı 30rt cm 2 dir. 

|NM|=6 cm 




Buna göre, iki çemberin kesiştiği ortak bölgenin 
alanı kaç 7t cm 2 dir? 

A) 1 B) 2 C) 4 D) 6 E) 8 


3. Taranmış bölge çimlendirilmiştir. [AC] arasına hare- 
ketli iple bir kuzu bağlanıyor. AB±[BC], |AB|=8 m 
| AC | = 1 0 m ve ipin uzunluğu 6 m dir. 


A 8 B 



C 


Buna göre, kuzu kaç m 2 otlayabilir? 

(Kuzunun ulaştığı bölge ipin boyu kadardır.) 

A) 60+3671 B) 60+3271 C) 60+27ti £ 

D) 60+2471 E) 60+2171 £ 


6. ABC üçgenjnin içine B merkezli DE çember yayı ile 
C merkezli FG çember yayı çiziliyor. 

| AD | = | EF | =1 cm, |BE| = |FC| = |AG|=2 cm 


A 



B 2 E 1 F 2 C 


Buna göre, taralı bölgenin alanı kaç cm 2 dir? 

A) 6-71 B) 5-ti C) 4-71 D) 2+71 E) 3+tt 
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7. ABCD dörtgen, | AB ] =4 cm 



A 4 B 


Buna göre, yukarıdaki şekilde [AB] çaplı yarım t 
çember içine çizilen Alan(ABCD) en çok kaç cm 2 
dir? 1 

A) 275 B) 375 C) 475 D) 372 E) 472 ğ 


10. ABC üçgeninin köşeleri merkez olacak şekilde yarı- 
çapları 2 cm olan üç tane çember ve bu çemberleri de 
çevreleyen DEFGHK kuşağı çiziliyor. 

ABC üçgeninin çevresi 18 jt cm dir. 



D E 


Buna göre, taralı bölgelerin alanları toplamı kaç n 
cm 2 dir? 

A) 26 B) 28 C) 30 D) 32 E) 34 


8. ABCD dikdörtgeninin içine ve dışına O merkezli yarım İ 
çemberler çizilmiştir. c 

| AB |=2 cm, [DC], K noktasında içteki yarım çembere t- 
teğettir. 

Ç 



Buna göre, taralı bölgenin alanı kaç cm 2 dir? 

A) 1 B) 2 C) 7i+1 D) 71+2 E) 4 1 


11. A merkezli çeyrek çember içine D merkezli yarım çem- 
ber ile A merkezli DFE yaylı çeyrek çember çizilmiştir. 
|AE|=1 cm ve S, ve S 2 bulundukları bölgelerin alan- 
larını göstermektedir. 


C 



A 1 E B 

Buna göre, S^S, kaç cm 2 dir? 


9. A merkezli çeyrek daire diliminde, S, ve S 2 bulunduk- ~ 
ları bölgelerin alanlarını göstermektedir. £ 







1 2. ABCD dikdörtgeninin içine [AD] ve [BC] çaplı yarım 
çemberler çizilmiştir. |EF|=1 cm, |FG|=3cmve 
[EH], F ve G noktalarında yarım çemberlere teğettir. 


BE A 



Buna göre, A!an(ABCD) kaç cm 2 dir? 

A) 12 B) 16 C) 20 D) 24 E) 25 



1 . O merkezli yarım çemberde | CD | = | DE | 
m(CAE)=45°, |EC|=12cm 
C 



A O B E 

Buna göre, taralı bölgenin alanı kaç cm 2 dir? 

A) 973-27t B) 973-371 C) 975-4 ti 

D) 1875-671 E) 1875-471 


4. O çemberin merkezi, m(AOB)+m(COD)=90° 
| AB 1=272 cm, |CD|=4cm 



Buna göre, taralı bölgelerin alanları toplamı kaç 
cm 2 dir? 

A) 8 B) 9 C)10 D) 12 E) 14 



Buna göre, dairenin alanı kaç 7t cm 2 dir? 


A) 21+675 B) 15+675 C) 25+675 , 

D) 25+1275 E) 12 - £ . 


A merkezli çeyrek daire diliminde, |AE| = |ED| 
| AB | =3 1 BC | 


D 



A B C 


ile S 2 bulundukları bölgelerin alanlarını göster- 
diğine göre, ^ oranı kaçtır? 

Sı 



3. [DC] ve [AB] kiriş, |DC|=275 cm, |AB|=75 cm 
m(DKC)+m(ALB)=90° 



Buna göre, dairenin alanı kaç n cm 2 dir? 

A) 4+72 B) 4+275 C) 5+275 1 

D) 8+275 E) 10 S 


0 2 ve 0 3 merkezli çemberler birbirlerine dıştan teğet 
ve C, D, E, O, noktalarında [AB] çaplı yarım çembere 
teğettirler. 


C 



Buna göre, taralı alanların taralı olmayan alanlara 
oranı kaçtır? 
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7, M merkezli yarım çember ile N merkezli çeyrek çem- 
ber çizilmiştir. | AN |=3 cm, |NM|=2cm 
C 



A 3 N 2 M B 

Buna göre, S, bölgesinin alanı S 2 bölgesinin ala- 
nından kaç cm 2 fazladır? 

A) - B) - C) — D) ti E) — £' 

4 2 ' A 1 1 2 

c- 

8. B merkezli çeyrek çember F noktasında D, B, E nok- 

r- 

falarından geçen çembere teğettir. | DB | =2 cm 
| BE |=4 cm 


A t- 



10. M ve N merkezli çemberler dik kesişmektedir. M 
merkezli çemberin yarıçapı 73 cm, N merkezli çem- 
berin yarıçapı 1 cm dir. 



Buna göre, taralı bölgenin alanı kaç cm 2 dir? 

A)Ş-V3 B)Ş-2V3 C) Ş-^3 

b b 3 

D)f-J3 E)Ş-2^3 

1 1 . ABCD dikdörtgen M noktasında çembere teğet 
|AK| =12 cm, [KB|=3cm, |BC|=9cm 
DM C 



Buna göre, taralı bölgelerin alanları toplamı kaç 
cm 2 dir? 


Buna göre, taralı bölgelerin alanları toplamı kaç 
cm 2 dir? -= 

A) 4n-8 B) 6n-8 C) 5n-4 D) 571-8 E) 671+8 

B merkezli çeyrek çember ve A merkezli BD yayı j- 

çizilmiştir. | AB | =6 cm j? 


A 



B C 


A) 90 B) 85 C) 80 D) 75 E) 70 


B merkezli ADE çember yayı ile D merkezli ABE çem- 
ber yayı çizilmiştir. [AB]±[BC], | BC | =2 cm 



12 . 


Buna göre, taralı bölgenin alanı kaç cm 2 dir? Buna göre, taralı bölgenin alanı kaç cm 2 dir? 

A) 1271-973 B) 1271-873 C) 671-673 j? A) 4(71-73) B)4(7i-T3) C) 71-73 

D) 12ti- 673 E) 12rc-37§ 1 D)2 ti-73 E) 471-273 
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Test / ISO 


1 . Bir düzlemi 6 farklı doğru en fazla kaç bölgeye ayı- 
rır? 


Düzlemde 6 farklı noktanın 3 tanesi bir doğru üzerin- 
dedir. 


Buna göre, bu 6 nokta en fazla kaç doğru belirtir? 



2 . Bir düzlemde birbirine paralel olmayan 7 doğrunun 
en fazla kaç kesişme noktası vardır? 

A) 21 B) 28 C) 35 D) 42 E) 49 


4. Bir düzlemi, n tane farklı doğru en çok 46 düzlemsel 
bölgeye ayırıyor. 

Buna göre, n kaçtır? 

A) 10 B) 9 C) 8 D) 7 E) 6 
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Uzsıy Geometrisi / 1 


Tost / ISO 


5. Bir düzlemdeki n tane farklı doğru düzlemi en çok S 8. R 2 de aşağıdaki önermelerden hangisi daima 
16 bölgeye ayırdığına göre, en az kaç bölgeye ayı- - c . doğrudur? 

rır? 

J- A) Paralel olmayan iki doğru diktir. 

A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 

i' B) Paralel iki doğrudan birini kesen doğru diğerini 

... kesmez. 

t . C) Paralel iki doğrudan birine dik olan doğru diğerine 

~ de diktir. 

D) Dik olan iki doğrudan birine paralel olan doğru 

£ diğerine de paraleldir. 

i' E) Farklı üç noktadan 3 doğru geçer. 


6. R 2 de (düzlemde) aşağıdakilerden hangisi doğru- 
dur? 


A) A, B, C herhangi üç nokta olmak üzere ABC j? 
daima bir üçgendir. 

B) Üç farklı doğru bir noktada kesişemez. 

C) Üç farklı doğrunun en fazla bir ortak noktası vardır. 

yy 

D) Dört farklı nokta ile en çok üç farklı üçgen oluştu- - 

rulabilir. j- 

E) Paralel farklı iki doğrunun en az bir ortak elemanı j? 
vardır. 


Düzlemde farklı iki noktaya eşit uzaklıkta bulunan 
noktaların geometrik yeri aşağıdakilerden hangi- 
sidir? 


A) İki noktaya eşit uzaklıkta bulunan bir nokta 

B) iki noktayı birleştiren doğru parçasının orta dikme 
doğrusu 

C) İki noktaya eşit uzaklıkta bulunan paralel iki doğru 

D) Bu iki noktayı birleştiren doğru parçasını çap kabul 
eden çember 

E) Bu iki noktadan geçen doğruya paralel bir doğru 


7. R 2 de aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur? 

A) Farklı üç nokta bir düzlem belirtir. 

B) Bir nokta ve bir doğru bir düzlem belirtir. 

C) Bir doğruya dışındaki bir noktadan yalnız bir para- 
lel doğru çizilir. i’ 

D) Bir doğru parçasının doğruya dik izdüşümü bir ^ 

doğru parçasıdır. j- 

E) İki doğrunun ortak iki noktası vardır. j 

14D 2-A '3-D 4-B 543 


10. R 2 de, bir doğru ve dışındaki bir nokta için aşağı- 
dakilerden hangisi yanlıştır? 


A) Noktadan geçen ve doğruya paralel olan yalnız bir 
doğru vardır. 

B) Noktadan geçen ve doğruya dik olan yalnız bir 
doğru vardır. 

C) Noktadan geçen ve doğruyu kesen sonsuz 
doğru vardır. 

D) Noktadan geçen ve doğruyu 45° iik açı ile kesen 
yalnız bir doğru vardır. 

E) Noktadan geçen dik iki doğrudan en az biri 
doğruyu keser. 

6-C 7-C 8-C 9-İ 10-Dİ 


Geometri Soru Bankası B 


366 





Şekildeki doğum günü pastası 3 bıçak darbesiyle 
en fazla kaç parçaya ayrılır? 



"C 

A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10 . ? 



R 3 te d, ile d 2 paralel, d 2 ve d 3 kesişen doğrulardır. 

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle 
doğrudur? 

A) d, ile d 3 bir noktada kesişir. 

B) d, ile d 3 aynı düzlemin elemanıdır. 

C) d 1 , d 2 ve d 3 aynı düzlemin elemanıdır. 

D) d 1 ve d 3 doğruları kesişmiyorsa bu iki doğru 
aykırıdır. 

E) d r d 2 ve d 3 bir noktada dik kesişir. 


3. I. İki düzlem arasındaki açı a ise bu iki düzleme ait 
olan doğrular arasındaki açı da a dır. 

II. n tane doğru, bulundukları bir düzlemi en az 
(n+1) adet düzlemsel bölgeye ayırır. 

lil. n tane düzlem, uzayı en çok (n+1) adet hacimsel 
bölgeye ayırır. 

Yukarıdaki önermelerden hangisi veya hangileri 

doğrudur? 


A) I B) II C) ili D) II - III E) I - II - ili 


6. I. Farklı iki düzlemin ortak bir doğrusu yoktur. 

II. Farklı iki düzlem dik kesişirse ortak elemanları bir 
noktadır. 

III. Farklı iki düzlemin ortak elemanı yoksa, bu 
düzlemler paraleldir. 

R 3 te yukarıdaki önermelerden hangisi veya hangi- 
leri kesinlikle doğrudur? 

A) I B) II C) ili D) I - II E) II - III 
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Uzay Geometrisi / 2 

7, R 3 te d,, d 2 birer doğru ve K bir noktadır. 

I. d 1 nd 2 ^ {K} ise d 1 //d 2 dir. 

II. d,nd 2 ={K} ise d, ile d 2 bir düzlem belirtir. 

III. Ked, ve Ked 2 ise d 1 nd 2 =0 dir. 

Buna göre, yukarıdaki önermelerden hangisi veya t 
hangileri daima doğrudur? 

A) I B) II C) III D) II - III E) I - III 


ç 

ç 

c 

11. R 3 te aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır? 

A) Paralel farklı iki doğrudan yalnız bir düzlem geçer. 

B) Paralel olmayan farklı iki düzlemin arakesiti bir 
doğrudur. 

C) Kesişen farklı iki doğrudan yalnız bir düzlem ge- 
çer. 

D) Aynı doğruya dik iki doğru birbirine paraleldir. 

E) Farklı iki nokta aynı düzlemde ise bu noktalardan 
geçen doğru düzlem üzerindedir. 


8. R 3 te aşağıdaki önermelerden hangisi kesinlikle S 

yanlıştır? j 

j- 

A) Bir doğruya dışındaki bir noktadan bir tek paralel £ 

doğru çizilir. l 

J? 

B) Farklı iki düzlemin arakesiti bir doğrudur. t 

C) Bir düzleme dışındaki bir noktadan bir tek paralel S 

doğru çizilir. t- 

D) Paralel iki doğrudan birini kesen doğru diğerini ğ 
kesmeyebilir. 

£• 

E) Ortak noktası olmayan iki doğru paralel olmaya- 
bilir. 1 



9. Uzayda farklı 3 düzlemle ilgili aşağıdakilerden j? 
hangisi yanlıştır? t 

A) Üç düzlem birbirine paralel olabilir. t. 

B) Üç düzlem birbiri ile kesişmeyebilir. 

C) Üç düzlem tek noktada kesişebilir. t- 

D) Üç düzlem iki farklı noktada kesişebilir. j- 

E) Üç düzlem birbirine dik olabilir. j- 


12. I. Paralel olmayan iki düzlemin kesişim kümesi 
arakesit doğrusudur. 

II. Paralel iki düzlemden birinin elemanı olan bir 
doğru, diğer düzlemin elemanı olan tüm doğrulara 
paraleldir. 

III. Bir düzleme, kendisine paralel olan bir doğrudan 
bir adet dik doğru çizilebilir. 

R 3 te yukarıdaki yargılardan hangisi veya hangileri 
yanlıştır? 


A) I B) i - II C) I - II - III D) II - III E) I - ili 
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Uzay Geonıeiıdsi / 3 


T@SÎ / 1S2 


R 3 te aşağıda verilen önermelerden hangisi ya da 
hangileri doğrudur? 

I. Farklı iki noktadan birden fazla düzlem geçer. 

II. Bir doğru ve dışındaki bir nokta düzlem belirtir. 

III. Farklı iki noktadan geçen doğrular paralel değil ise 
aykırı doğrulardır. 


R 3 te farklı 3 doğru için aşağıdakilerden hangisi ke- 
sinlikle yanlıştır? 


A) Paralel olabilirler. 

B) ikisi paralel ve diğeri bunları kesebilir. 

C) En fazla 3 kesişme noktası vardır. 

D) İkisi aykırı ise diğer doğru ikisine de paralel ola- 
bilir. 

E) İkisi dik kesişiyor ise diğeri ikisine de dik olabilir. 


Uzayda doğru ve düzlem ile ilgili olarak aşağıdaki- 
lerden hangisi yanlıştır? 


A) Doğru ve düzlem paralel ise ortak çözüm kümesi £ 

boş küme veya bir doğrudur. - ç 

B) Doğru düzlemi kesiyor ise ortak bir noktaları t , 

vardır. 

C) Doğru düzleme dik ise düzlemin her bir doğrusu- *i£ 
na da diktir. 

Ç 

D) Düzlemin bir doğrusuna dik olan doğru düzleme 

diktir. s 

E) Doğru ile düzlemin iki ortak noktası var ise doğru i 

düzlemin üzerindedir. 'ç 


R 3 te d,, d 2 ve d 3 doğrularının kesişmesi ile farklı iki 
nokta elde edilmiştir. 

Buna göre; 

I. d,//d 2 ise d 1t d 2 , d 3 düzlemseldir. 

II. d 2 ile d 3 aykırı iki doğru ise her iki nokta da d, 
doğrusunun elemanıdır. 

III. d, ile d 2 ve d 2 ile d 3 farklı iki noktada kesişiyorsa d, 
ile d 3 paraleldir. 

önermelerinden hangisi veya hangileri kesinlikle 
doğrudur? 


A) I ve II B) i, II ve I 

D) II ve III 


C) I ve 111 


6. R 3 te aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır? 


R 3 te aşağıdakilerden hangisi veya hangileri kesin- 
likle doğrudur? 

I. Paralel doğrular aynı düzlemdedir. 

II. Kesişen doğrular farklı düzlemdedir. 

III. Aykırı doğrular farklı düzlemdedir. 

IV. Aykırı iki doğruyu kesmeyen sonsuz sayıda 
düzlem vardır. 

A) 111 - IV B) III C) II - 111 - IV 

D) I - III - IV E) I - II - III - IV 


A) Paralel iki düzlemden birindeki bir doğru diğer 
düzleme paraleldir. 

B) Paralel iki düzlemi kesen farklı bir düzlemle oluşan 
arakesit doğruları paraleldir. 

C) Paralel iki düzlemden birini kesen bir doğru, diğer 
düzlemi de keser. 

D) Kesişen iki doğru bir düzleme paralel ise doğru- 
ların oluşturduğu düzlem de diğer düzleme para- 
leldir. 

E) Farklı iki doğru birbirine paralel ise bu doğrulardan 
geçen düzlemler de birbirine paraleldir. 
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Uzay Geometrisi / 3 


Test / 132 


7. R 3 te iki düzlemin arakesit doğrusu üçüncü bir i' 
düzleme diktir. i _. 

Buna göre; t . 

I. ilk iki düzlem üçüncü düzleme diktir. s- 

il. İlk iki düzlem birbirine diktir. o 

III. Arakesit doğrusu, üçüncü düzlem üzerindeki tüm j? 
doğrulara diktir. 

önermelerinden hangisi veya hangileri kesinlikle 
doğrudur? ^ 

A) I B) II C) I, III D) II, III E) I, II, III 1 


10. I. Bir düzleme, dik olmayan bir doğrunun izdüşümü 

yine bir doğrudur. 

II. Düzleme paralel olmayan doğru parçasının izdü- • 
şüm uzunluğu kendisinden daha küçüktür. 

III. Bir kenarı izdüşüm düzlemine ait olan eşkenar üç- 
genin izdüşümü yine bir doğrudur. 

R 3 te yukarıdaki önermelerden hangisi veya hangi- 
leri kesinlikle doğrudur? 


A)l B) II C)lll D) I - II E) II - ||| 


I. Bir düzleme, dışındaki bir noktadan bir dik doğru ü - 

çizilebilir. t 

II. Bir doğruya, dışındaki bir noktadan bir paralel jr 
doğru çizilebilir. 

Ç 

III. Bir doğruya, dışındaki bir noktadan bir aykırı doğ- , 
ru çizilebilir. 

R 3 te, yukarıdaki önermelerden hangisi veya hangi- ş 

leri yanlıştır? 


11. I. Aykırı iki doğrunun arakesiti yoktur. 

II. Üç doğrunun kesişmesi ile farklı üç nokta oluşursa 
doğrular düzlemseldir. 

III. Aykırı iki doğruya dik olan bir doğru vardır. 

R 3 te yukarıdaki önermelerden hangisi veya hangi- 
leri daima doğrudur? 


A) I - II B) I - III 


9. R 3 te aşağıdaki önermelerden hangisi doğrudur? 


A) Bir doğruya dışındaki bir noktadan bir tek paralel 
doğru çizilebilir. 

B) Bir düzleme dışındaki bir noktadan bir tek paralel 
doğru çizilebilir. 

C) Bir düzleme üzerindeki bir noktadan geçen birden 
fazla dik doğru çizilebilir. 

D) İki doğrunun ortak noktası yoksa doğrular para- 
leldir. 

E) Paralel iki doğrudan birini kesen doğru diğerini de 
keser. 


12. I. Paralel iki doğru arasında, her iki doğruya paralel 
olan sonsuz sayıda düzlem vardır. 

II. Dik kesişen iki düzlemin sonsuz sayıda ortak 
doğrusu vardır. 

III. Paralel iki doğrudan birini kesen bir doğru diğeri- 
ni de keser. 

R 3 te yukarıdaki yargılardan hangisi veya hangileri 
kesinlikle doğrudur? 


B) II C) 


D) I - II E) I - III 
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1 . Aynı düzlemdeki n tane doğru için; 

I. Paraleldir. 

II. Bir noktada kesişir. 

III. Herhangi üçü birbirini dik keser. 

IV. Herhangi birinin bir noktası o düzleme ait olmaya- 
bilir. 

V. Düzlemi en az (n+1) tane bölgeye ayırır. 

VI. Düzlemi en çok n ^y --1 adet bölgeye ayırır, 
yargılarından kaç tanesi kesinlikle yanlıştır? 


4. R 3 te aşağıdaki önermelerden hangisi veya hangi- 
leri doğrudur? 

I. Bir doğruya birden fazla dik doğru çizilebilir. 

II. Bir doğruya dışındaki bir noktadan birden fazla dik 
doğru çizilebilir. 

III. Doğrunun üzerindeki bir noktadan aynı doğruya 
birden fazla dik doğru çizilebilir. 


A) I B) 1,111 C) S, II D) II, III E) I, II, III 


A) iki B) Üç C) Dört D) Beş E) Altı " 


i 


i 


2. R 3 te verilen farklı üç doğru için aşağıdakilerden 

hangisi daima doğrudur? 

’Ç 

A) Paralel iki doğrudan birini kesen üçüncü doğru 

diğerini de keser. S 

B) iki doğru birbirine dik ise üçüncü doğru bunlardan j/ 

birine paralel ya da diktir. / 

C) Üç doğru bir noktada kesişiyor ise aynı düzlem- i 

dedirler. j? 

D) Üç doğru birbirine paralel ise aynı düzlemdedirler, t- 

E) Üç doğru ikişer ikişer birbirine eşit uzaklıkta ise t- 
aynı düzlemde değildirler. 


5. R 3 te E, ve E 2 düzlemleri dik olduğuna göre, aşağı- 
daki önermelerden hangisi ya da hangileri doğru- 
dur? 

I. E, düzlemindeki doğrular, E a düzlemindeki doğru- 
lara diktir. 

II. E, düzlemindeki bir doğru E 2 düzlemindeki bir 
doğruya paralel olabilir. 

III. Arakesit doğrusundan geçen E 1 ve E 2 düzlem- 
lerindeki doğrular birbirine diktir. 

A) I B) II C) III D) I, II E) II, III 


i 

i 


3. Uzayda farklı düzlemler ile ilgili olarak aşağıdaki- | 

ierden hangisi yanlıştır? 

A) İki düzlem paralel ise ortak noktaları yoktur. 

B) İki düzlemin ortak bir noktası var ise ortak bir t 
doğrusu vardır. 

C) Paralel iki düzlemden birini kesen düzlem diğerine ~ 

diktir. S 

D) Paralel iki düzlem ile bunlara paralel olmayan '£ 
üçüncü bir düzlemin arakesitleri paralel iki doğru- 
dur. 

E) Paralel iki düzlemden birine dik olan düzlem “ 

diğerinede diktir. i' 


6. R 3 te farklı üç doğru için aşağıdakilerden hangisi 

kesinlikle doğrudur? 

A) İki doğrudan geçen düzlem üçüncü doğrudan da 
geçer. 

B) Kesişen iki doğrudan geçen düzlem üçüncü 
doğruya paraleldir. 

C) Üç doğrudan yalnız bir düzlem geçer. 

D) İki doğru birbirine paralel ve üçüncü doğru bu 
doğrulardan birine dik ise diğerine dik olmayabilir. 

E) Kesişen iki doğruya kesim noktasından dik olan 
üçüncü doğru kesişen doğruların oluşturduğu düz- 
leme diktir. 




371 


Geometri Soru Bankası B 



Uz&y GksomeMsi / 4 


Test/ 133 


7 . R 3 te aşağıdaki önermelerden hangisi ya da hangi- 
leri doğrudur? 

I. Üç farklı düzlem bir noktada kesişebilir. 

il. Bir düzleme dışındaki bir noktadan birden fazla 
paralel doğru çizilir. 

III. Kesişen farklı iki düzlemden birine paralel olan 
doğru diğerine de kesinlikle paraleldir. 

A) 1 B) I, II C) I, III D) I, II, III E) II 


10. Düzlemde AB doğrusuna 2 br uzaklıkta bulunan 
noktaların geometrik yeri aşağıdakilerden hanai- 
sidir? a 


A) AB doğrusuna 2 br uzaklıkta bulunan paralel bir 
doğru 

B) AB doğrusuna 2 br uzaklıkta bulunan paralel iki 
doğru 

C) AB doğrusuna dik olan bir doğru 

D) A ve B noktalarına 2 br uzaklıkta bulunan çember- 
lerin kesim noktası 

E) AB doğrusuna 2 br uzaklıkta bulunan paralel iki 
doğru parçası 


Bir dar açının bir düzleme izdüşümü aşağıdaki geo- 
metrik şekillerden hangisi veya hangileri olabilir? 

I. Açı 

II. Işın 

III. Doğru 

IV. Nokta 

V. Doğru parçası 


C) I, II, III 


D) I, II, V 


E) I, II, III, V 


1 1 . Düzlemde paralel iki doğrudan eşit uzaklıktaki nok- 
taların geometrik yeri aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Bu doğrulara eşit uzaklıkta ve paralel olan bir 
doğru 

B) Bir çember 

C) Bu doğrulara dik olan bir doğru 

D) İki nokta 

E) Bir yay 


9. Düzlemde çeşitkenar bir üçgenin kenar orta dik- 
melerinin kesim noktasının geometrik yeri aşağı- 
dakilerden hangisidir? . 


A) Üçgenin iç teğet çemberinin merkezidir. 

B) Üçgenin çevrel çemberinin merkezidir. 

C) Üçgenin ağırlık merkezidir. 

D) Üçgenin diklik merkezidir. 

E) Üçgenin köşe noktalarından biridir. 


12. Düzlemde A noktasından geçen bir doğru, B nok- 
tasından geçen farklı bir doğru ile dik kesişiyor. 

Kesim noktalarının kümesi için aşağıdakilerden 
hangisi doğrudur? 

A) A ve B noktalarına eşit uzaklıktaki noktalar küme- 
sidir. 

B) [AB] nın orta dikme doğrusudur. 

C) [AB] nı taban kabul eden ikizkenar üçgendir. 

D) [AB] nı taban kabul eden eşkenar üçgendir. 

E) [AB] nın orta noktasını merkez kabul eden bir 
çemberdir. 
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1 . Düzlemde bir çeşitkenar ABC üçgeninde A, B, C 1 4. R 3 te bir çemberin dışında bir d doğrusu ve bir K nok- 

noktalarından eşit uzaklıktaki noktaları geometrik j tası alınıyor. 

yeri aşağıdakilerden hangisidir? __ Buna göre, K noktası, d doğrusu ve çemberden 

geçen en fazla kaç doğru çizilebilir? 

A) ABC üçgeninin ağırlık merkezi 

B) ABC üçgeninin iç teğet çemberinin merkezi A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) Sonsuz 

C) ABC üçgeninin diklik merkezi 

D) ABC üçgenini kesen bir doğru 

E) ABC üçgeninin çevrel çemberinin merkezi t 


5. Şekilde, DE ile AC doğrulan P düzlemindedir. 
DE1AC, [KA] İP 


2. Düzlemde ABC üçgeninin [BC] tabanı ve bu tabana S 
ait yüksekliği x birim veriliyor. j- 

Buna göre, üçgenin A köşesinin geometrik yeri t 
aşağıdakilerden hangisidir? 

Ç 

A) [BC] kenarından x br kadar uzaklıkta bir noktadır. 

B) Yarıçap uzunluğu x br olan bir çemberdir. . 

Âf 

C) [BC] kenarının kenar orta dikme doğrusudur. t 

D) [BC] kenarına x br kadar uzaklıkta ve paralel olan i' 

iki doğrudur. t 

E) [BC] kenarına dik olan bir doğrudur. g 


K 



Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) | KD | > | KA | B)|KC|>|KA| C)|KC|<|KB| 

D) [KC]1DE E) | KC 1 > | BC 1 


’C 


3. Bir kenarı 4 birim olan karenin köşelerinden eşit 

uzaklıktaki noktaların R 3 teki geometrik yeri aşağı- 

dakilerden hangisidir? 

A) Kare düzlemine paralel ve bir kenarı 2İ2 birim 
olan bir kare 

B) Merkezi, karenin ağırlık merkezi olan ve yarıçapı 
2İ2 birim olan bir çember 

C) Karenin ağırlık merkezinden geçen ve kare düzle- 
mine dik olan bir doğru 

D) Karenin ağırlık merkezi 

E) Merkezi karenin ağırlık merkezi olan ve yarıçapı 
4V5 olan bir küre 


6. Şekilde, B, C, D noktaları P düz leminde ve A nok tası 
P düzleminin dışındadır. 

[AD]1P, | AB |=15 cm, |BD[=9cm, |DC|=5cm 


A 



Buna göre, |AC| kaç cm dir? 

A) 10 B) 13 C) 15 D) 17 E) 20 
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7, [AB] ile E düzlemi arasındaki en küçük açının ölçüsü S 10. [DA], ABC eşkenar üçgen düzlemine diktir. 

30° dir. [AB]nE={C>, |AB|=6cm 'S |BE| = |EC|, |AD| = |AE|, |AC|=2V7cm 

k 1 D 



Buna göre, [AB] nin E düzlemi üzerindeki izdüşüm = 

uzunluğu kaç cm dir? t Buna göre, |DB| kaç cm dir? 

A) 3 B) 2 73 C) 373 D) 473 E) 6 ~ A ) 6 B ) *73 C) 7 D) 8 E) 9 


8 . 


KL doğrusu, birbirine paralel olan A ve B düzlemlerini . 
K ve L noktalarında kesmektedir. [KN] ± A, EF//CD t . 
KL ile EF arasındaki dar açı x+10° ve KL ile CD arasın- c 
daki dar açı 2x-40° dir. | KN | =6 cm ; 



Buna göre, |KL| kaç cm dir? t , 

A) 473 B) 376 C) 8 D) 10 E) 673 - 


11. E, düzlemi ile E 2 düzlemi arasındaki ölçek açı 30° dir. 
E, üzerindeki A noktasının arakesit doğrusuna uzaklığı 
475 cm dir. A noktasının E a düzlemi üzerindeki 
izdüşümü B noktası olduğuna göre, 



Buna göre, |AB| kaç cm dir? 

A) 273 B) 3 C) 372 D) 473 E) 6 


9. Şekilde ABCD kare düzlemi ile ADEF kare düzlemi bir- 
birine diktir. | EB | = 473 cm 
E 



A B 


Buna göre, |AD| kaç cm dir? 


12. ABCD dikdörtgen düzleminin dışında bir T noktası 
alınıyor. |TD|=2cm, |TA|=4cm, |TB|=5 cm 


C 

A B 

Buna göre, |TC| kaç cm dir? 
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ABC eşkenar üçgeninin E düzlemi üzerindeki izdüşü- 
mü DBC dik üçgenidir. [BC] e E, [BD]±[DC] 

Alan(ABC)=975 cm 2 dir. 



Buna göre, Alan(BDC) kaç cm 2 dir? 


4. [AB]_L E, [AC]_L DC, |AB|=4cm, |AC|=8cm 
| DC| =1 cm, B, D, C noktaları E düzlemindedir. 



Buna göre, |BD| kaç cm dir? 

A) 375 B) 473 C) 7 D) 572 


A) 6 B) 9 C) 12 D) 16 E) 18 


2. A ve B noktaları E düzleminde ve [AC]_L[BC] olacak 

şekilde C noktası düzlemin dışındadır. m(BAC)=60°, sjğ 
| AB | =8 cm, C noktasının düzleme en yakın noktası D 
ve |CD |=2 cm dir. 



8 B/ 


5. [BC] kenarı E düzleminde bulunan ABC eşkenar üç- 
geninin izdüşümü DBC üçgenidir. 

m(BDC) = 120°, |AD|=272cm 



Buna göre, |BD| kaç cm dir? 

A) 72 B) 73 C) 2 D) 76 E) 272 


Buna göre, |AD| kaç cm dir? j? 

A) 72 B) 73 C) 273 D) 272 E) 76 


Bir ABC üçgen düzleminin dışında bir P noktası alınıyor, j. 
[PC]±(ABC), |PB| =25 cm, |BC|=7cm, |AC|=18cm ç 

Buna göre, |PA| kaç cm dir? 1 


E, ve E 2 kesişen iki düzlem, E 1 düzlemindeki A nok- 
tasının E 2 düzlemine izdüşümü B noktasıdır. 

A noktasının düzlemlerin arakesitine uzaklığı 4 cm, 
| AB |=3 cm dir. 

Buna göre, B noktasının düzlemlerin arakesit 
doğrusuna uzaklığı kaç cm dir? 


A) 25 B) 30 C) 32 D) 36 E) 40 1 


A) 77 B) 272 C) 3 D) 7TÖ E) 5 
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Uzay GeomeMsi / © 


Test/ 185 


7. ABCD karesi E düzlemine aittir. 
[FC]_LE, | FC | =S cm, |AB|=4cm 


/E\ A B / t 

Buna göre, |AF| kaç cm dir? -? 

Ç 

A) 276 B) 376 C) 475 D) 476 E) 575 ~ 


10, ABC eşkenar üçgen, [AD]_L(BCD), |AE| = |EC| 
m(BDC)=120°, | AD I =4 cm 
A 



Buna göre, |BE| kaç cm dir? 

A) 3 B) 372 C) 373 D) 473 


E) 375 


8. AD doğrusu ile A ve B noktaları P düzlemi üzerindedir. S 
BC doğrusu P düzlemini B noktasında kesmektedir. % 
[AB]_L BC, [AB]± AD, m(ACB)+60°=m(CAb) - 



Buna göre, m(CAB) kaç derecedir? 

A) 15 B) 30 C) 45 D) 60 E) 75 


11. E, ve E 2 düzlemlerinin ölçek açısı 45° dir. E, düzlemi 
üzerinde arakesit doğrusu ile 30° açı yapan 473 cm 
uzunluğunda bir doğru parçası alınıyor. 

Buna göre, bu doğru parçasının E 2 düzlemi üzerin- 
deki izdüşüm uzunluğu kaç cm dir? 

A) 4 B) 373 C) 2V7 D) 472 E) 742 


9. [DC], ABC düzlemine diktir. 

[AC]-L[AB], | DE | = | EB [ =5 cm 

D 

/ N 5 

/ cL > 


12. A ve D noktalarının E düzlemine dik izdüşümleri sırası 
ile B ve C dir. |AB|=3 cm, |DC|=5 cm, |BC|=4 cm, 
P noktası E düzlemi üzerinde herhangi bir noktadır. 


Buna göre, |AE| kaç cm dir? 


A) 275 

B) 5 

C) 277 

D) 4V^ 

2-C 

3-B 

■ 4-C 

5-C 


Mı p / 

Buna göre, |AP| + |PD| toplamı en az kaç cm dir? 

A) 8 B) 6V2 C) 475 D) 9 E) 10 
I-D 9-İ ÎTİ ÎTİ 12-Cİ 
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Uzay GeomeMsi / 7 


Test / i 


1, ABCD kare, [ED]-L(ABCD), |ED|=9 cm, |AB|=12 cm i 


E 



A 12 B 


Buna göre, Alan(BEC) kaç cm 2 dir? . 

A) 60 B) 80 C) 90 D) 100 E) 120 i 

2. ABC eşkenar üçgeninin BCD eşkenar üçgeni üzerine M 
izdüşümü alındığında A noktasının izdüşümü E nok- i' 
tası olmaktadır. |FE| = |ED|, |AE| =3 cm S 


A 



Buna göre, Alan(BCD) kaç cm 2 dir? ? 

A) 273 B) 373 C) 473 D) 673 E) 873 1 

t- 

C 

3. E, düzlemi ile E 2 düzlemi arasındaki ölçek açı 30° dir. ^ 
E, üzerindeki A noktasının arakesit doğrusuna uzaklığı 
873 cm dir. A noktasının E 2 düzlemine izdüşümü B ■* 
noktasıdır. 4 



Buna göre, B noktasının E, düzlemine olan uzaklığı ? 
kaç cm dir? 

A) 4^ B) 373 C) 8 D) 6 E) 4 i 


4. R 3 te alanı 4 cm 2 olan üçgenin bir düzleme dik iz- 
düşümü aşağıdakilerden hangisi olamaz? 

A) Alanı 6 cm 2 olan bir üçgen 

B) Alanı 3 cm 2 olan bir üçgen 

C) Doğru parçası 

D) Alanı 4 cm 2 olan bir üçgen 

E) Alanı 1 cm 2 olan bir üçgen 


5. ABCD dikdörtgeninin [AB] kenarı P düzlemi üzerinde- 
dir. ABCD dikdörtgeninin P düzlemine izdüşümü ABEF 
dikdörtgenidir. 2Alan(EFDC)=Alan(ABEF)+Alan(ABCD) 


D 



Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) |BC| = |BE| + |CE| B) 2|EC| = |BE| + |BC| 
C) 2|BC| = |BE| + |EC| D) 2|BC|=2|BE|-|EC| 
E) 2|BC| = |BE|+2|EC| 

6. ABC üçgeni E düzleminde [TA]I.E, [AB]_L[CB 
m(ATB)=m(CAB), |AT|=8cm, |BC|=2cm 



Buna göre, |TC| kaç cm dir? 

A) 47Î5 B) 672 C) 475 D) 2721 E) 37TÖ 
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S. Ölçek açısı 60° olan iki düzlemden E 1 düzlemi üzerinde- - 
ki ABCD dikdörtgeninde |AB|=6cm, |BC|=8cmdir. 
ABCD dikdörtgeninin E 2 düzlemine izdüşümü KLMN ~ 
dikdörtgenidir. S 

Buna göre, KLMN dikdörtgensel bölgesinin E, düz- ^ 
temine izdüşümünün alanı kaç cm 2 dir? 

'Ç 

A) 6 B) 8 C) 12 D) 16 E) 24 ~ 


9. A noktası E,, B noktası E 2 düzlemindedir. A noktasının 

E 2 düzlemine uzaklığı 12 cm, B noktasının E, düzlem- ~ 
ine izdüşümü olan A noktasına uzaklığı 20 cm dir. P * 
noktası arakesit doğrusu üzerinde ve [PA] ile [PB] 1 
arasındaki açı ölçek açıdır. t- 



11. R 3 te ABD ve ABC eşkenar üçgendir. D noktasının ABC 
üçgeni üzerindeki izdüşüm noktası olan E, ABC üçge- 
ninin ağırlık merkezidir. | DE | =2^6 cm 


D 



B 


Buna göre, Alan(ADE) kaç cm 2 dir? 

A) 27Î3 B) 2/İ5 C) 8 D) 2/İ7 E) 6^2 

1 2. [AD]±(BCD), m(BAC)=45°, |AD| =1 cm 

|DC|=V7cm, |BD|=2-/2cm 

A 



B C 


Buna göre, |BC| kaç cm dir? 



OO 



3. Taban ayrıtı 6 cm olan kare dik prizmanın yüzey alanı 
144 cm 2 dir. 


1 . Şekildeki küpte, | BH | =3y/3 cm dir. 




A) 9 B) 18 C) 24 D) 27 E) 30 £ A)1 B) | C )3 D) | E) 4 


i 


1 

1 

i 



2. Bir dikdörtgenler prizmasının farklı yüzeylerinin alan- - 
ları 30 cm 2 , 50 cm 2 , 60 cm 2 dir. 1 



Buna göre, bu dikdörtgenler prizmasının hacmi 
kaç cm 3 tür? S 


4. Boyutları 2 cm, 3 cm, 6 cm olan dikdörtgenler prizması 
şeklindeki tahtanın bir köşesinden, aşağıda gösteril- 
diği gibi dikdörtgenler prizması şeklinde küçük bir 
parça atılıyor. 


0 

Küçük parça Büyük parça 

Buna göre, kalan cismin (büyük parçanın) yüzey 
alanı kaç cm 2 dir? 



A) 200 B) 250 C) 280 D) 300 E) 320 J A) 72 B) 64 C) 60 D) 56 E) 48 
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Tamamı dolu ve boyutları 8 cm, 10 cm, 20 cm olan 
dikdörtgenler prizması şeklindeki kabın içindeki sıvı, 
bir ayrıtı 10 cm olan küp şeklindeki kaba doldurulu- 
yor. 



A) 15 B) 30 c) 45 D) 60 E) 75 B una göre, dikdörtgenler prizması şeklindeki kabın 

' J? içinde kalan sıvının hacmi kaç cm 3 tür? 

t- 

S A) 500 B) 520 C) 540 D) 600 E) 700 


Kare dik prizmanın yanal alanının taban alanına oranı j? 
3 tür. 



1 0. Bir dikdörtgenler prizmasının cisim köşegeninin uzun- 
luğu 10 cm ve yüzey alanı 125 cm 2 dir. 



Buna göre, tüm ayrıtlarının uzunlukları toplamı kaç 
cm dir? 



Üç Boyutlu Gisinnâ©!’ / ü 


Test / 1 <§<§ 


1 . Kare dik prizma şeklindeki bir kabın içinde yüksekliği - 
1 2 cm olan 1 2 cm 3 sıvı vardır. 1 



Buna göre, ayrıtları bu kabın taban ayrıtlarının ya- £ 
rısı kadar olan bir demir küp, kap içine atıldığında > 
sıvı kaç cm yükselir? 

*>5 c >5 °>t E> l ! 


4. [AB]_L[AC], [DF]±[FE], |AB|=3 cm, |AC|=4 cm 

ABCEDF dik üçgen dik prizmasının hacminin alanına 
1 .. 

oranı — tur. 



D E 


Buna göre, Alan(BDEC) kaç cm 2 dir? 

A) 10 B) 15 C) 16 D) 20 E) 25 


" 5. Şekildeki düzgün altıgen prizmada, |FR| =5 cm 

| PN | =4 cm 

2. Tabanı düzgün altıgen olan bir dik prizmanın taban £ 



Buna göre, hacmi kaç cm 3 tür? " Buna göre, prizmanın hacmi kaç cm 3 tür? 

A) 2773 B) 3673 C) 4573 D) 4873 E) 5473 j- A) 9673 B) 100 73 C) 10873 

I D) 12073 E) 12473 


1 

! 


S. Tabanı düzgün beşgen olan dik prizmada 

3. Dik üçgen dik prizmada [DE]±[EF], | AB |=8 cm - ç . |ML|-4 cm, |EN| 5 cm 


| BC |=12 cm, |CF|=9 cm 

D F 



B 

Buna göre, |DC| kaç cm dir? 



M 4 L 


Buna göre, prizmanın yan yüzey alanı kaç cm 2 dir? 


A) 13 B) 15 C) 17 D) 20 E) 25 


A) 75 B) 80 C) 90 D) 100 E) 120 
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Üç Boyu'du Cisimler/ 2 


7 . Şekildeki dik silindirin taban çevresi 6n cm dir. 



Bu silindirin yüksekliği 10 cm olduğuna göre, hac- 
mi kaç it cm 3 tür? 


A) 90 B) 120 C) 160 D) 180 E) 360 


8 . Dik silindirin taban yarıçapı 4 cm, | AB | =17 cm 





Buna göre, silindirin hacmi kaç it cm 3 tür? 

A) 180 B) 200 C) 240 D) 280 E) 320 


9 . Aşağıdaki kesik dik silindirin taban yarıçapı 3 cm 
| AB | =5 cm, | DC | = 1 3 cm dir. 

D 


13 



Buna göre, kesik silindirin hacmi kaç cm 3 tür? 


Test / ISS 


£ 10 . Yanal alanları eşit olan iki dik silindirin yükseklikleri 

t 6 cm ve 8 cm dir. 




Buna göre, taban alanlarının oranı aşağıdakilerden 
hangisidir? 


A) - B) — C) - 

8 1 4 ' 9 


D) — E) - 

16 ; 4 


1 1 . Taban yarıçapı 3 cm, yüksekliği 871 cm olan dik silindi- 
rin yüzeyi üzerinden A noktasından başlayan bir ha- 
reketli C noktasına gidecektir. 



Buna göre, hareketlinin izleyeceği en kısa yol kaç 
cm dir? 


A) 10 B)8 ji C)107t D) 107S E) İ73n 


12. Taban çapı yüksekliğine eşit olan dik silindirde, [AD] 
üst tabanın çapıdır. 

|AE|=2cm, |EC|=6cm 



Buna göre, silindirin hacmi kaç n cm 3 tür? 


A) 647i 

B) 72ti 

C) 81 ji 

D) 90 it 

E) 1 0071 j? 

A) 16 

B) 20 

C) ioTö 

D) 1275 

E) 1575 

1-C 2-E 

3-C ' 

4 -A 

5-D 

6- D 7-A 

8-C 

9-C 

1 0-D 

1 1 -E 

12-C 


Uc i 


m cıssmeı / & 


Test / i cs> 


Küp şeklindeki benzin deposunun yüzey alanı 24 m 2 
dir. 



4. Dikdörtgenler prizmasında Le[FE], |AB|=6 cm 
| BC | =4 cm, |CE| =3 cm 

F L E 



A) 10 B) 12 C) 15 D) 16 E) 20 


A) 1 


B) 4 C) 8 D) 9 E) 27 


£ 5 , Hacmi 1273 cm 3 olan dikdörtgenler prizmasının taban 

rr çevresi 1 6 cm dir. 


2. Aşağıdaki birim küplerden oluşan yapı en küçük küpe 
tamamlanacaktır. 



fc* 

’Ç 



2j3 


Buna göre, kaç tane küp eklenmelidir? 
A) 17 B) 18 C) 19 D) 20 


E) 21 


Bir küpün her ayrıtı 4 eşit parçaya bölünüyor ve kar- 
şılıklı noktalar birleştirilerek küçük küpler elde ediliyor. 


Yüksekliği 273 cm olduğuna göre, cisim köşegen 
uzunluğu kaç cm dir? 

A) 473 B) 756 C) 760 D) 8 E) 768 


6. ABCDEFGK dikdörtgenler prizmasının bir köşesinden 
geçen köşegenlerin uzunlukları |GE|=4 cm 
|GC |=272 cm, |GA|=273 cm 
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Buna göre, kaç tane küçük küp elde edilir? i 

A) 4 B) 8 C) 16 D) 32 E) 64 I 

383 



dir? 


A) 3 B) 273 C) 4 D) 372 E) 275 
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7. Bir ayrıtı 2 cm olan küpün, A köşesinden hareket eden 
bir karınca D noktasına gitmek istiyor. 


10. Aşağıdaki dikdörtgenler prizmasında |AB|=12cm 
|AD|=4cm, |BE|=3cm 



Bu karıncanın küp yüzeyi üzerinden izleyeceği en t- 
kısa yol kaç cm dir? 

A) 272 B) 273 C) 275 D) 272+2 E) 6 % 


Buna göre, Alan(DCE) kaç cm 2 dir? 

A) 45 B) 42 C) 36 D) 30 E) 18 


8. Bir dikdörtgenler prizmasının yüzey alanı 62 cm 2 ve S 
cisim köşegeninin uzunluğu 738 cm dir. t . 



Buna göre, prizmanın farklı üç ayrıtının toplamı kaç 
cm dir? S 

'Ç 

A) 8 B) 9 C)10 D) 12 E) 13 f 

t- 

t 

9. Tabanı eşkenar üçgen olan bir dik prizmanın bir taban " 
ayrıtı 4 cm dir. j? 


1 1 . Taban alanı 36 cm 2 ve yüksekliği 4 cm olan ABCDEFGH 
kare dik prizması EDCF levhası ile kesilerek EHGFDC 
cismi atılıyor. 


H G 



A B 

Buna göre, kalan cismin hacmi kaç cm 3 tür? 

A) 24 B) 36 C) 48 D) 60 E) 72 



Prizmanın yüksekliği 3 cm olduğuna göre, yan yü- I - AB 

zey alanı kaç cm 2 dir? ^ 

- Buna göre, |BL| kaç cm dir? 
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Test / I 90 



1 . Küpün bir ayrıtı 6 cm ve K noktası ABCD yüzeyinin, E 
noktası GFCB yüzeyinin ağırlık merkezidir. t 



L G 


Buna göre, |KE| kaç cm dir? 


4. Bir kenarı 472 cm olan küpte K, ABCG karesinin köşe- 
genlerinin kesim noktasıdır. 


E D 



X IX 

A B 

Buna göre, Alan(FKD) kaç cm 2 dir? 


A) 2 B) 3 C) 273 D) 372 E) 373 f A) 16 B) 1672 C) 24 D) 2472 E) 2473 


2. Bir kenarı 4 cm olan ABCDEFGK küpünün K köşesin- 
den küçük bir küp kesilerek çıkartılıyor. Kalan kısmın 
hacmi 56 cm 3 tür. S 


E F 



A 4 B 

Buna göre, kesilen küçük küpün alanı kaç cm 2 dir? 


ABCKDEFG dikdörtgenler prizmasında, Pe [AC] 
| AB | =4 cm, |AF| =3 cm, |FE|=6cm 


E D 



A 4 B 

Buna göre, Alan(FDP) kaç cm 2 dir? 


A) 6 B) 8 C) 12 D) 16 E) 24 


A) 12 B) 15 C) 18 D) 37Î3 E) 675 


| 

! 


3. Dik silindirin içine alt ve üst taban çemberlerinin mer- 
kezinden geçecek şekilde EKLF dikdörtgeni çiziliyor. 



Buna göre, silindirin yanal alanının dikdörtgense! 
bölgenin alanına oranı kaçtır? 

A)| B) 7 i C) y D)2n E)2 


6. Tahtadan yapılmış ABCDEFGK küpünün G köşesin- 
den çıkartılan küçük bir küpün yüzey alanı 24 cm 2 ve 
kalan kısmın yüzey alanı 216 cm 2 dir. 


E K 



A B 


Buna göre, kalan kısmın hacmi kaç cm 3 tür? 

A) 216 B) 212 C) 208 D) 204 E) 200 


385 


Geometri Soru Bankası B 










7, Şekildeki küpün içine tabanı ABCD ve tepesi F olan 1 

piramit yerleştiriliyor. 

E H I 



Buna göre, piramidin hacminin küpün hacmine £ 
oram kaçtır? t 

A) 1 B]1 s C) ! ; 


10. Aşağıda verilen tahtadan yapılmış küpün bir yüzeyin- 
den şekildeki gibi kare dik prizma çıkartılıp atılıyor. Olu- 
şan yeni şeklin alanı küpün alanından 16 cm 2 daha 
fazla ve |DE| = |FG| = |KC| dir. 



A B 


Buna göre, yeni şeklin hacmi kaç cm 3 tür? 

A) 180 B) 192 C) 194 D) 208 E) 216 


8. Dikdörtgenler prizmasında m(KAD)=60° 
m(DKB)=60°, |AB|=2V6cm 




Buna göre, dikdörtgenler prizmasının hacmi kaç ğ 
cm 3 dür? 


Buna göre, G noktasının [AC] köşegenine en kısa 
uzaklığı kaç cm dir? 


A)10V3 B) 12Vİ3 C) 1572 D) 16V2 E) I8V2 1 A ) 3 B) 272 C) V7 D) VÖ E) 5 


9. Taban çapı yüksekliğine eşit olan dik silindirin içine 
şekildeki gibi en büyük hacimli kare prizma yerleştin- 
liyor. Kare prizmanın hacmi 32 cm 3 dir. t 



Buna göre, silindirin yüksekliği kaç cm dir? 


1 2. Taban çapı 8 cm yüksekliği 671 cm olan bir dik silindir- 
de bir hareketli A noktasından hareket ederek silindirin 
etrafını dolaşarak D noktasına gidecektir. 



Buna göre, hareketlinini izleyeceği en kısa yol kaç 
cm dir? 



Test / îbî 



2. Taban ayrıtı 6 cm olan kare dik piramidin yan yüz yük- 
sekliği >/§4 cm dir. 



6 


Buna göre, hacmi kaç cm 3 tür? 


5. T, ABCD kare tabanlı dik piramidin tepe noktası 
m(TBD)=30°, |TC| =6 cm dir. 



A B 

Buna göre, Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 


A) 50 B) 56 C) 58 D) 60 E) 64 A ) 40 g) 45 C) 48 D) 54 E) 56 


3. [PA] , ABC üçgen düzlemine diktir. | AP | =8 cm 

| AB | =3 cm, |AC|=4cm, |BC|=5cm 
P 



Buna göre, (P, ABC) piramidinin hacmi kaç cm 3 tür? 

A) 14 B) 16 C) 18 D) 20 E) 22 


6. ABCDGFEH küpünün hacmi 21 6 cm 3 tür. 

H E 



A B 


Buna göre, tepe noktası H olan ABD tabanlı pirami- 
din hacmi kaç cm 3 tür? 

A) 36 B) 48 C) 64 D) 72 E) 108 
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Test / 191 


Üç Boyutlu Cisimler / 6 


Test / 192 


7. 


Dik koninin taban çevresi 18 i cm ve ana doğrusu 
15 cm dir. 



Buna göre, kaninin yanal alanı kaç cm 2 dir? 

£• 

A) 90ji B) 1 20ji C) 1 357i D) 1 44rt E) 1 80rt t . 


8 . Aşağıdaki dik koninin taban alanı 25 ji cm 2 ve yanal S 
alanı 65n cm 2 dir. 



fi 


B 


Buna göre, dik koninin hacmi kaç n cm 3 tür? 

A) 72 B) 80 C) 90 D) 96 E) 100 


9. [ED], ABCD dikdörtgen düzlemine diktir. 

|ED|=1 cm, |DC|=2 cm, |AD|=3cm 



Buna göre, |EB| kaç cm dir? 


1 0. (T, ABCD) kare dik piramit, m(KTL)=90°, |AK| = |KD| 

|BL| = |LC|, |AL| =5 cm 



Buna göre, |TL| kaç cm dir? 

A) 3 B) 7TÖ C) 273 D) 7Î5 E) 4 


1 1 . Aşağıdaki (P, ABCD) düzgün kare dik piramitin bütün 
ayrıntıları birbirine eşittir. Ke [AP], | AK| =2 cm 
[KP|=2 cm dir. 



Buna göre, |CK| kaç cm dir? 

A) 2 72 B) 273 C) 4 D) 372 E) 275 


1 2. Tabanı kare, yan yüzleri eşkenar üçgen olan düzgün 
kare piramit çizilmiştir. [AK]±|TB], [KL]±|TC], [LM]_L[TD] 
[MN]_L[AT], | AK| + 1 KL| + | LM | + 1 MN | =45 cm 

T 



Buna göre, |AN| kaç cm dir? 


A) 3 B) 372 

C) 7Î4 

D) 7Î5 

E) 4 1 

A) 673 

B) 973 

C) 1073 

D) 1273 

E) 1573 

1-D 2-D 3-B 

4-E 

5-D 

6-A 7-C 

8-E 

9-C 

1 0-B 

1 1-E 

12-E 
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ABCD düzgün dörtyüzlü, |AE| = |EC| = 1 cm 
A 


4. UA]J_(ABC), |AB| = |AC|, m(ABC)=30°, |AT|=4cm 
(T, ABC) pramidinin hacmi 473 cm 3 tür. 



Buna göre, Alan(BDE) kaç cm 2 dir? 

A) 1 B) 72 C) 73 D) 272 


E) 273 


2. Aşağıda bir kenarı 4 cm olan düzgün dörtyüzlü çizil- * 
miştir. !' 



Buna göre, yüzey alanı kaç cm 2 dir? 

'O 

A) 4 B) 8 C) 873 D) 1 6 E) 1 673 $ 


3. Bir ayrıtının uzunluğu 6 cm olan düzgün dörtyüzlü 
çizilmiştir. 



Buna göre, hacmi kaç cm 3 tür? 

A) 1872 B) 1873 C) 2472 D) 2473 E) 3672 ğ 
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Buna göre, |CB| kaç cm dir? 

A) 273 B) 4 C) 472 D) 6 E) 473 


(T, ABC) dörtyüzlü, [AT] 1 (ABC), [AC]_L[AB] 
| AB | =5 cm, | BC | = 1 3 cm, |TC|=15cm 
T 



Buna göre, (T, ABC) dörtyüzlüsünün hacmi kaç 
cm 3 tür? 


A) 40 B) 45 C) 60 D) 90 E) 135 


2 ... 


6. Bir dik koninin yüksekliğinin taban çapına oranı — tür. 
Koninin hacmi 24 ji 72 cm 3 tür. 



Buna göre, yanal alanı kaç cm 2 dir? 


A) 10n B) 12 ji C) 15ti D) 207i E) 30 ti 
Geometri Soru Bankası B 




7. A merkezli ve 5 cm yarıçaptı 72° lik daire diliminin kıvrıl- i' 10. [AB] çap!, yaran daire kıvrılarak şekildeki gibi dik koni 
masııle bir dik koni oluşturuluyor. elde ediliyor. |OB| =6 cm dir. 



Buna göre, koninin yüksekliği kaç cm dir? A) 673 B) 873 C) 973 0)1273 E) 1575 

A) 276 B) 277 C) 472 D) 6 E) 27ÎÖ 1 


8. A merkezli daire dilimi tepe noktası A olacak ve B ile C 

noktalan üst üste gelecek şekilde kıvrılarak bir dik koni % 

elde ediliyor. e . 

m(BAC)=80° olmak üzere oluşan koninin hacmi j- 

36jiT 77 cm 3 tür. fc . 

A İ' 


A 



Buna göre, koninin ana doğrusu kaç cm dir? 


11. Dik silindirin içine, tabanları silindirin tabanları ile aynı 
olan iki koni çiziliyor. 



Buna göre, konilerin hacimleri toplamının, silindi- 
rin hacmine oranı kaçtır? 


Ç 

A) 9 B) 15 C) 18 D) 24 E) 27 ~ 


9. 


T, taban çapı [CD] olan dik koninin tepe noktası 
m(CTb)=60°, |TB| =6 cm 



Buna göre, koninin hacmi kaç n cm 3 tür? 


Ç 

C 


b 


A) i B) i c >f ef 


12. Bir kenarı 2 cm olan düzgün sekizyüzlü çizilmiştir. 


Buna göre, yüzey alanı kaç cm 2 dir? 



A) 673 B)9*J3 C) 1273 D) 1573 E) 1873 j- A) 4 B) 8 C) 873 D) 16 E) 1073 
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1. Taban yarıçapı 6 cm, yüksekliği 8 cm olan dik koninin S 4. Dik koninin taban yarıçapı 8 cm ve yüksekliği 6 cm dir. 
içine küre yerleştiriliyor. t . Koninin üst kısmı tabandan itibaren 3 cm uzaklıkta ta- 

bana paralel bir düzlemle kesilerek üst kısmı atılıyor. 



A) 3Û7t B) 32u C) 367i D) 407i E) 45n ^ Buna ka | an |g Smın yanal alanı kaç cm 2 dir? 


2. O merkezli ve 6 cm yarıçaplı dik konide 


A) 707t B) 607i C) 557t D) 50 n E) 48ti 


m(OTC)=m(COA)=60° dir. Tepe noktası T olan dik 
koniden, tabanı COA daire dilimi olan koni dilimi 
kesilip atılıyor. 



Buna göre, kalan kısmın hacmi kaç n cm 3 tür? t . 

A) 2473 B) 2073 C) 1673 D) 1273 E) lOTÜ 1 

3. T, dik koninin tepesi, [AB] koninin çapı, |TB| =4 cm 
| AO [ = |OB | =2 cm 

Aşağıdaki şekilde bir hareketli A noktasından başlayıp 
koninin yan yüzeyi etrafından dolaşarak B noktasına 
gidecektir. 

T 


B 

Buna göre, hareketlinin gideceği en kısa yol kaç 1 
cm dir? t . 

A) 272 B) 4 C) 472 D) 8 E) 473 j- 




Tepe noktaları T olan şekildeki dik konilerde 
V 1 ve V 2 ile gösterilen kısımların hacimleri 
\l< l =27 cm 3 , V 2 =98 cm 3 tür. 


T 



Buna göre, K merkezli dairenin alanının L merkezli 
dairenin alanına oranı kaçtır? 






T, dik koninin tepe noktası olmak üzere, TEF konisi ta- 
bana paralel düzlemlerle kesilerek ABDC ve CDFE 

kesik konileri elde ediliyor. Kesik konilerin taban alan- 

9 19 

ları oranı — ve hacimleri oranı — dir. 

25 98 


T 



Buna göre, oranı kaçtır 
I DF | 
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CisiıMeF / 7 


Test / 193 


7. Kesik dik koninin üst taban alanı 4n cm 2 , ait taban 
alanı 9n cm 2 dir. Kesik koninin hacmi 57n cm 3 tür. 



N )B 


Buna göre, yüksekliği kaç cm dir? 

A) 3 B) 4 C) 6 D) 8 

8. T, dik koninin tepesi, [AB] taban çapı 
| AO | = | OB | =4 cm, |TB|=12cm 
T 


E) 9 jr 


Aşağıdaki dik koni, tabana paralel düzlemler ile kesi- 
lerek S,,S 2 ,S 3 alanlı daireler elde ediliyor. 

S^Sj^Sg, | TK | =3 cm, |LM|=1 cm 
T 


/ 

V 

f rj 


j 

\ 

F 


F 

M 





Buna göre, |KL] kaç cm dir? 

A) ^ B)1 C) | 


D) 2 E) 3 


Aşağıda su bölümü kesik koni ve demlik kısmı dik si- 
lindir şeklinde olan çay demleme makinesi verilmiştir. 


4 R 4 


Yukarıdaki şekilde bir hareketlinin A noktasından 
başlayıp koni yüzeyini dolaşarak tekrar A noktası- 
na dönmek için izleyeceği en kısa yol kaç cm dir? 

A) 12 B) 6İ3 C) 973 D) 1272 E) 12^3 


Şekil I deki A merkezli BC yaylı daire dilimi, [AB] ke- 
narı [AC] kenarına birleşecek şekilde kıvrılarak şekil II 
deki gibi dik koni elde ediliyor. 

[BD]JL[AC], |AD| = |DC|, |AO|=5V7cm dir. 




Şekil I Şekil II İ 

Buna göre, koninin yanal alanı kaç n cm 2 dir? S 

'Ç 

A) 30 B) 45 C) 60 D) 75 E) 90 f 
İli 3-C 4-B 5-İ İÂ 


10 crn^y 

Buna göre, cismin hacmi kaç cm 3 tür? 

A) 1950rc B) 2000rt C) 2050rt 

D) 2100rr E) 2200n 

Şekil I de tepe noktaları aynı olan iki dik koni çizilmiştir 
İçi su dolu TAB konisi TCD konisine boşaltıldığında su 
seviyesi koni yüksekliğinin yarısına gelmekte ve 
| EC | = | ET | dir. 

Bu şekil II deki gibi ters çevrildiğinde ise büyük 
konideki suyun yarısı küçük koniye aktarılıyor. Küçük 
koninin yüksekliği 1 m dir. 



Şekil - 1 Şekil - II 

Buna göre, şekil II deki küçük konideki suyun yük- 
sekliği kaç m dir? 

A)3/2 B) 3/2-1 C) ^F+1 D) -1 E) 

8-E 9-A 10-B 1 1-B 12-E 
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Test / 194 


Üç Boyutta Cisimler / s 

7. Analitik düzlemde 
y=0 

3x-2y+6=0 

3x+5y-15=0 

doğruları arasında kalan bölgenin x ekseni etrafın- 
da tam döndürülmesi ile oluşan dönel cismin hac- 
mi kaç n br 3 tür? 

A) 21 B) 25 C) 28 D) 35 E) 42 


1 0. Bir karese! bölgenin herhangi bir köşegeni etrafın- 
da 180° döndürülmesiyie oluşan cisim aşağıdaki- 
ierden hangisidir? 

A) Silindir 

B) Üçgen piramit 

C) Dik koni 

D) Küre 

E) Tabanları çakışık iki dik koni 
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üç Boyuthı Cisimler / 9 

1 . Şekil I ve Şekil II deki kürelerin yarıçapları sırasıyla 5 4. Analitik düzlemde merkezi orijinde ve yarıçapı 3 br 

1 cm ve 4 cm dir. t olan daire verilmiştir. 



1 1 1 -j 1 Buna göre, taralı bölgenin y ekseni etrafında 90° 

^4 ^ (j ^ ?6 ^ ^ 32 ^64 ~ döndürülmesiyie oluşan cismin hacmi kaç br 3 tür? 



A)9jt B) C)4jt D )3ıt E) —■ 


2. iki kürenin hacimleri oranı k 2 dır. j? 



Buna göre, alanları oranı aşağıdakilerden hangisi- J' 
dir? (tel) 

t- 

fK)k.Vk B)k 2 . 3 lk Cjkllk 1 -S' 

D)k 33 7İT E)k? 3 ^ - 


5. Şekilde yarım küre ile dik koni çizilmiştir. K noktası [AB] 
çaplı, L noktası [CD] çaplı çemberlerin merkezidir. 

|AB| = |TL|, [TL]±[CD] ve yarım küre ile koninin ha- 
cimleri eşittir. 


T 



A) 73 B) 75 C) 272 D) 7TÖ E) 7Î5 


3. Bir küre merkezinin 9 cm uzağından bir düzlem ile ke- 
siliyor. Oluşan kesit yüzeyinin alanı 144rt cm 2 dir. 



Buna göre, kürenin yarıçapı kaç cm dir? 

A) 10 B) 12 C) 13 D) 15 E) 18 


6. O merkezli ve yarıçapı 5 cm olan küre farklı iki düzlem 
ile kesilerek iki daire düzlemi oluşturuluyor. 

|OK|=4cm, |OL|=3 cm 



Buna göre, dairelerin alanları toplamı kaç n cm 2 
dir? 

A) 14 B) 18 C) 20 D) 25 E) 50 
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7. M merkezli küre içine tepe noktası T olan dik koni çizi- i' 
liyor. t 


T 



Koni tabanının merkezi küre merkezi ile aynı oi- ^ 
duğuna göre, koninin hacminin, kürenin hacmine t- 
oranı kaçtır? 


10. Dik silindir içine prizmanın tabanına değecek şekilde 
yarım küre yerleştiriliyor. 

Küre ile prizma arasında kalan kısmın hacmi 72n cm 3 
dür. 



Buna göre, |BC| kaç cm dir? 







A) 4 B) 5 C) 6 D) 8 E) 10 


8 . 


„ 11. Şekilde A, B, C noktaları küre yüzeyinde olacak şekil- 

Bir kenarının uzunluğu 6 cm olan küp içine, küpün tüm s de küre içine dik koni yerleştirilmiştir. 


yüzeylerine değecek şekilde bir küre yerleştiriliyor. 


| AB | =6 cm, |OD|=5 cm 



en kısa uzaklık kaç cm dir? 


Buna göre, koninin hacmi kaç n cm 3 tür? 


A) 373-2 B) 373 -3 C) 372-3 

D) 672 - 6 E) 673 -6 


A) 24 B) 25 C) 27 D) 32 E) 36 


12. ABCDEFGK küp, |AB|=6cm, |GR|=2cm 


9. Dik koni içine D, E, N noktalarında teğet bir küre yer- S 
leştirilmiştir. - c 

|AE|=4cm, |EC| =6 cm, N koni tabanının merkezidir, t 



Buna göre, kürenin hacmi kaç cm 3 tür? ~ 

A) 247i B) 28ıt C) 30u D) 36n E) 45rt j? 


Aşağıdaki şekilde tahtadan yapılan küpün G köşesi 
merkez olacak şekilde 2 cm yarıçaplı küre dilimi küp- 
ten çıkartılıyor. 


E K 



A 6 B 

Buna göre, kalan yüzeyin alanı kaç cm 2 dir? 

A) 216+2ji B) 216+71 C) 216 

D) 216-ti E) 216-3re 
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Test / 196 


İ 


i 


üç Boyutlu Cisimler / 10 


1 . Hacmi 27 cm 3 olan tahta şeklinde bir küpün tüm yüz- S 
leri boyandıktan sonra bir kenarı 1 cm olan küçük küp- ; 
lere bölünüyor. 



Bu küçük küplerin boyasız yüzlerinin alanları top- 
lamı kaç cm 2 dir? 


4. içinde su olan, yüksekliği 10 cm, taban yançapı 2İ3 cm 
olan dik silindir şeklindeki kap I konumundan II ko- 
numdaki gibi taban yüzeyi ile 60° lik açı oluşacak şe- 
kilde eğildiğinde su kabın ağzına dayanıyor. 



Buna göre, I konumunda suyun yüksekliği kaç cm 
dir? 


A) 44 B) 54 C) 96 D) 102 E) 108 s 


A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 


2. | GM | = | MD | , |GK|=3|FK|, |GL|=2|LB| olacak şe- 

kilde küp G köşesinden KLM düzlemi ile kesiliyor. 
Kesilen GKLM cisminin hacmi 1 cm 3 dir. 



A B 


Buna göre, küpün tamamının hacmi kaç cm 3 tür? 

A) 12 B) 16 C) 24 D) 30 E) 36 


5. Yarıçapı r cm olan dik silindir içinde bir miktar su 
vardır. Taban yarıçapı r cm olan dik koni silindirin içine 
tabanına değecek şekilde yerleştirilince suyun yük- 
sekliği, koninin yüksekliği olan 6 cm oluyor. 



Buna göre, başlangıçtaki suyun yüksekliği kaç cm 
dir? 


A )f B)3 C) I D) 4 E) | 



Şekildeki gibi içi sıvı dolu bir silindir eğik olarak tutul- i" 
maktadır. |DC|=2|AC| £ 



6. Taban yarıçapı 4 cm olan bir dik silindir su dolu iken 
içindeki su aynı yükseklikte başka bir dik silindire 
boşaltılıyor. 



A) 76 B) 273 C) 4 D) 275 E) 276 
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Üç Boyutlu Cisimler/ IQ 


Ayrıtları 12 cm, 9 cm, 2 cm olan dikdörtgenler prizması 
şeklinde bir kabın hacmi küp şeklinde başka bir kabın 
hacmine eşittir. 

Buna göre, küpün bir ayrıtı kaç cm dir? 

A) 2 B) 3 C) 4 D) 6 E) 12 


1 0. Analitik düzlemde AD ve BC doğruları E noktasında 
kesişiyor. A(3,0), B(6,0), C(0,3), D(0,6) 

A y 




Küpte, K, L, M bulundukları kenarların orta noktalarıdır. 
m(KLM)=0 


Buna göre, şekildeki taralı bölgelerin y ekseni et- 
rafında tam döndürülmesi ile oluşan dönel cismin 
hacmi kaç n br 3 tür? 


E M .. H 


K/ 


A) 16 B) 18 


D) 24 E) 26 


A L B 

Ç 

Buna göre, 0 kaç derecedir? 

T 

A) 15 B) 20 C) 30 D) 45 E) 60 ^ 


Şekildeki ABCD dikdörtgensel bölgesinin d doğrusu 
etrafında 360° döndürülmesi ile 160u cm 3 hacimli bir 
cisim oluşuyor. |AB|=10cm, |CE|=2|BE| 

D C 



Kare dik prizmanın bir taban ayrıtı 2 cm dir. Prizmanın 
içinde bir miktar su bulunmaktadır. 



A ıo B 

Buna göre, AlanfABCD) kaç cm 2 dir? 

A) 40 B) 50 C) 60 D) 70 E) 80 

Aşağıdaki şekilde kesik dikdörtgen dik piramidin üst 
ve alt taban alanları sırası ile 16 cm 2 ve 64 cm 2 dir. 
Kesik piramidin paralel tabanları arasındaki uzaklık 
3 cm dir. 


Bu prizmanın içine atılan bir küre yarısına kadar 
suyun içine battığında suyun yüksekliği re cm art- 
tığına göre, kürenin yarıçapı kaç cm dir? 

A) Ti B) Ti c) -İ3 + re 



a)Tİ 

B) Tİ 

D) Tİ" -7i 

E) Tİ -71 

2-C ‘ 3-B 

4- D 5-D 


A B 

Buna göre, kesik piramidin hacmi kaç cm 3 tür? 

A) 112 B) 128 C) 144 D) 150 E) 180 
8-C 9-A To^i ÎTc TÜTÂ 
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Küpün bir kenarı 273 cm, m(NEF)=30°, |DM| = |MK| 


yf 

/ 


/ 

L 

K 





Buna göre, |MN| kaç cm dir? 

A) 7Î5 B) 4 C) TÎ7 D) 372 E) 719 


2. O merkezli kürenin içine, taban merkezi O, tepe nok- S 
tası T olan dik koni yerleştiriliyor. Küre ile koni arasın- ğ 
da kalan hacim 12872 ti cm 3 tür. * 



Buna göre, kürenin alanı kaç n cm 2 dir? 

A) 128 B) 1 12 C) 96 D) 84 E) 72 

3. TAB dik koni, [AB] taban çapı, |TD| = |DA|=3 cm 

TAB dik konisinin taban merkezine ve yan yüzlerine D 
ve C noktalarında teğet olan bir küre yerleştirilmiştir. 

T 



Buna göre, kürenin alanı kaç n cm 2 dir? 
A) 8 B) 12 C) 16 D) 24 


4. ABCDEFGH dikdörtgenler prizması, | PB | =2 1 AP | 

| ER | = | RH | , |EF| =4 cm, |AF|=2 cm 

Bir hareketli P noktasından R noktasına prizma yüzeyi 

üzerinden gidecektir. 

Bu hareketlinin gittiği en kısa yol 27Î0 cm dir. 

E R H 



A P B 

Buna göre, ] AB | kaç cm dir? 

A) 8 B) 10 C) 12 D) 672 E) 1272 


5. Ayrıtları 4 cm, 2 cm ve 5 cm olan dikdörtgenler prizma- 
sının A noktasından bir cisim hareket ediyor. 



Buna göre, A noktasından prizmanın yüzeyi üze- 
rinden hareket eden bu cismin prizmanın etrafını 
dolaşıp E noktasına gideceği en kısa yol kaç cm 
dir? 

A) 10 B) 12 C) 13 D) 15 E) 17 


6. Dik silindirin yüksekliği 5 n cm ve taban alanı 9rc cm 2 
dir. Bir hareketli A noktasından B noktasına silindiri 2 
defa dolaşarak gidiyor. 



E) 36 jr 


Buna göre, hareketlinin izlemiş olduğu en kısa yol 
kaç n cm dir? 

A) 10 B) 12 C) 13 D) 15 E) 17 
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7. Birim küpte A noktasından hareket eden bir cisim kü- S 10, Dik silindirin içine tepe noktaları aynı olan iki dik koni 
pün yüzeyini şekildeki gibi [GB] ve [DC] kenarlarından yerleştiriliyor. 

geçerek E noktasına ulaşmak istiyor. ~ | TC |=2 cm , | TB | =4 om, |BC|=4 om 



Buna göre, cismin gideceği en kısa yolun uzunluğu t Buna göre, üstteki koninin hacmi kaç n cm 3 tür? 

kaç br dir? 

_ n r A) - B) - C) - D) — E) — 

A) 77 B) 272 C) 3 D) VTÖ E) 2 -Jz S ’ 8 8 8 16 12 


8. Bir hareketli A noktasından dikdörtgenler prizması 
yüzeyinden [FG] kenarı üzerinde | KL| =5 cm yürü- 
yerek D noktasına gidecektir. 

|AB|=10cm, |BC|=8 cm, |CD|=4cm 


E D 



A 10 B 


Buna göre, bu hareketlinin A dan D ye izleyeceği j 
yol en az kaç cm dir? 


11. P düzlemi, şekildeki dik silindiri A ve C noktalarından 
geçecek şekilde kesiyor. Kesit yüzeyinin merkezi L 
noktası koninin tepe noktası olacak şekilde silindirin 
içine bir koni yerleştiriliyor. 

Koninin hacmi 6 cm 3 ve | DC | = | CB | dir. 



A) 13 B) 15 C) 18 D) 20 E) 25 S Buna göre, silindirin hacmi kaç cm 3 tür? 


9. Taban yarıçapı 4 cm, yüksekliği cm olan dik silindir t . 
çizilmiştir. A noktasından hareket eden bir hareketli B 
ile C nin orta noktası olan E noktasına uğradıktan S 
sonra silindirde üst dairenin merkezine gidecektir. t 



Buna göre, bu hareketlinin silindirin yüzeyi üze- ^ 
rinden izleyeceği en kısa yol kaç cm dir? j 

A) 4+87t B) 4+57t C) 5 + 871 b 

D) VÎ3+57T E) 10ti İ 


A) 15 B) 18 C) 24 D) 27 E) 30 

12. TAB dik koni, |AT|=6 cm, | AB | =4 cm 

Bir hareketli A noktasından koninin yanal yüzeyi 
üzerinden hareket ederek bir tur attıktan sonra B nok- 
tasına gidecektir. 


T 



Buna göre, hareketlinin izleyeceği en kısa yol kaç 
cm dir? 

A) 6 B) 4V3 C)10 D) 673 E) 12 
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